най республикын ажалшад тү- 
артиингаа ХХ съездын мате- 
дтай танилсажа, шэнэ та- 
Мэй түсэбые амжалтатайгаар, 
рһоонь урих дүүргэхын түлөө 
э байна, Тэрэ тоодо колхоз- 
д болон механизаторвууд саб- 
‚ таряалангай ургасые дээ- 
лхэ, малай үбэлжэлгые гарза- 
Өр үнгэргэхэ, хабарай тарилга- 
йг соонь шанартайгаар бэлдэхэ, 
| шахалгыс һайнаар эмхидхэхэ, 
алые бэлшээн таргалуулха ту- 
дээшэлүүлэгдэһэн уялпануудые 
а байна. 

пай тоо толгойе олошоруулха, 
эй ашаг шэмые ехэдхэхын тү- 
юн түрүүн малые тэжээлээр 
рд хангаха, тэжээлэй бата бэхи 
байгуулха хэрэгтэй. Гэбэшье, 
үедэ энэ шухала асуудал 
\лтагүйгөөр шиидхэгдэжэ бай- 


ротохрон 


лсаа бай 
ише НИ 
г) городб 
н дуугаар 
резолюц 
» бусад | 
Нитеро 
льна сой 
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ілжид А| 
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спубликын колхозууд сабша- 
е һайнаар харууһалаад бай 
нилээд ехэ, бүдүүншье тэжээл 
фэ, зунай сагта малда эдюул- 
гооншье тэжээл ехээр абажа 
фа байна. Зүгөөр, сабшалангай 
ые һайжаруулхын тулада агро- 
фіческэ хэмжээ-ябуулгануудай 
заабаринуудые бэелүүлхэ шу- 


гуудай 
эдбэрил 
ла кор 

үд бол ниие республикын түрүү лу- 
мэрэй  уудай ажалай жэшээ, тэдэнэй 
8 проце ршэл, жэл бүхэндэ туйладаг 
-2| прлтанууд тодорхойлон гэршэл- 
глэлэй э бшалангые бага зэргээршье 
сайлбал, Фуулїанай ашаар (шэбхэ 
ентээр, 7а, тэрэнээ шүүһээр үтэг- 
ээр хо э, уһалалга ба сабшалан сэ- 
мэ) ехэхэн талмайнууд дээрэ 
р бүхэнэй 25, тэрэнһээ дээшэ- 
їентнер ургаса абадаг жэшээ- 
олон байха. Жэшээнь, респуб- 


ЫН ХОЙШ суута луговод нүхэр Ефимо- 
зальна К үтэлбэри доро ажалладаг лу- 
4 польск уулай <абшалангаа һайжа- 
Э дары ф ! хҮлэлмэреэ саг үргэлжэ эр- 
заншал лаАТЭЭр ябуулдагайнь ашаар, 
мнай ДЭ идо Сэлэнгын аймагай Моло- 
уд Хол нэрэмжэтэ колхозой 233 гек- 
йгаа. абшалан дээрэһээ га бүриин 

їтнер үбһэн абтаһан · байгаа. 

Ефимовэй бригада жэл бүри, 
п тухай эртэ, зунай сагта үбһэ ногоо- 
энэ цэшэжэ байха үедэ сабша- 


2—3 дахин уһалдаг, мүн саб- 
за үтэгжүүлдэг юм. 

аймагай Карл Марксын нэ- 
з колхозой луговод нүхэр 
Дашидондоков саг болзор 
сабшалангаа ћайнаар үтэгжүү- 


Пелаэс 
апан у 
тухай 
шухалё 


уудна һалжа, үнгэрһэн жэлдэ 250 
балгые ү дээрэһээ га бүрийн 22 цент- 
пээлдэ ОЙ (э сабшажа абайан байна. 
э орон рэшэлэн, Кударын аймагай 


Шиловай нэрэмжэтэ Колхозой 
д нүхэр Д. Цыбенов 80 га 
лангай гектар бүриһөө 22 
р үбһэ абаа. 

ЇШшаланпай ургасые саашадань 
птүүлхэ тон ехэ арга боломжо- 


алтан 4 
һаа з 
уг гэжэ 


арые Шһымнай эдэ жэшээнүүд үшөө 
тодорхойлон харуулна. Тии- 
, сабшалан дээрээ нютагай 
гаархид үлэнүүдыс ехээр зөөлгэ, то- 
ооронлонф алга, уһалалга саг соонь үн- 


тгэрэгш 
мэдээ 
а засагї 
гэй бүл 
гүй нол 

үлһэн М 
равителв 
орилгоор 
аалалта 
эжэ зар 


йэ хадаа партийна, советскэ бо- 
269 ажахын органуудай, кол- 


Рэй Министрнүүдэй Соведэй 


Федеральна Республикын 
ба Бүрин эрхэтэ Посол Г-н 
лм Хаас энэ оной мартын 
}уулзаа. 


р орос 
уртын хүд 
Океанска 
най үедэ 
гсэд бэш 


хуу хүн! 
хохидд ) Болеслав Берудые хүдөөлүүл- 
(шойон Советскэ правительст- 
делегациис толгойлогшо 
рэй Верховно Соведэй Прези- 
9) Гэшүүн, КПСС-эй Цент- 
Комитедэй Нэгэдэхи Секре- 
хэр Н. С. Хрущев, советскэ 
ельственна делегациин гэ- 
уранзохёолшо В. Л. Василев- 
мүнөөдэр Варшаваһаа Москва 
0 мордобо. А 
нине Варшавска аэродром 
э Польско Нэгэдэмэл Хүдэл- 
өнд партиин Центральна Ко- 
Э! нэгэдэхи секретарь Э. Охаб, 
о Арадай Республикын Гү- 


поноЙ 


лэ 3:0 
кид ШҮЙ 


ай ор 

ОМБОЁ 

А ә Болеслав Берудые хүдөө- 
ошойон советскэ прави- 

17401 


нна делегациие ТОЛГОЙЛОГ- 
(ССР-эй Верховно Соведэй 


к №1 юй Гэшүүн, КПСС-эй 


\ 


| 


ӨРОНУУДАЙ ПРОЛЕТАРИНАР, НЭГЭДЭГТЫ! 


Ё 
Фурат-.Шонголой 
ЛСС-эй Бурят-Монголой обкомой, БМАССР-эй Верховно 
Соведэй, КПСС-эй Улан-Удын горкомой орган. 


организацинуудай гол шухала 30- 
рилгонь болоно. Энэ тон ехэ удхаша- 
нартай хүдэлмэриие хайша хэрэг 
орхижорхихо бэшэ, харин энэ гэ- 
Тээр, дүй дүршэлтэй болойон луго- 
вод түрүүтэйгээр, саг үргэлжын 
бригада гү, али звено бии болгохо, 
тэдэнэртэ сабшалангай газарые 
! даалгажа үгэхэ шухала. 


Сабшалан уһалха канава, һуба- 
гуудые заһаха, гол горхонууд дээрэ 
хаалтануудые бариха хүдэлмэриие 
үргэнөөр ябуулха хэрэгтэй. Мүн 
сабшалангай газарай ехэхэн талмай 
намаг, шугы бургааћанда дарагда- 
һанһаа боложо, тон бага ургаса 
үгэдэг. Теэд, намаг хатааха, шугы 
бургааһануудые сэбэрлэхэ хүдэлмэ- 
ри Һайнаар эмхидхэгдэнэгүй. Энэ 
хэрэгтэ МТС-үүд нилээд ехэ үүргэ- 
тэй. Сабшалан һайжаруулгада МТС- 
үүдэй техникые хэрэглэбэл нилээд 
ехэ аша үрэтэй байна, Жэшээлхэдэ, 
Хориин аймагай Карл Марксын нэ- 
рэмжэтэ колхозой Баян бэе, Хужар- 
та гэжэ газарнуулта Хоринн МТС- 
эй сабшалангай мелиоративна от- 
рядай хүсөөр намаг хатааха ба шу- 
гы бургааһа отолхо хүдэлмэри за- 
рим тэды хэгдэһэн байна. Тэрэнэй 
ашаар энэ колхоз 1955 ондо хура 
бороо багатай жэл байбашье һаань, 
урда жэлнүүдтэ орходоо хоёр да- 
хин ехэ үбһэ абаһан байха юм. 

Тиимэһээ бага ургасатай сабша- 
лангай газарые үндэһөөрнь һайжа- 
руулха хүдэлмэри бүхы колхозуудта 
үргэнөөр ябуулжа, адуу мал- 
даа хүсэд хүрэхэ тэжээл бэлдэхэ 
гээшэ шухала зорилго болоно. Гэ- 
хэтэй хамта, тон бага ургаса үгэдэг 
сабшалангай газарые зоригтойгоор 
хахалжа, тэрээн дээрэ кукуруза бо- 
лон бусад культурануудые тарижа, 
бүдүүн ба ногоон тэжээл ехээр аба- 
ха хэрэгтэй. 


Сабшалангые үндэһөөрнь һайжа- 
руулхын тулада гол горхонууд дээ 
рэ хаалта бариха, һубаг канава мал- 
таха, бургааһа сэбэрлэхэ, болдо- 
гуудые үгы хэхэ, ургаса парахаяа бо- 
лиһон газарые хахалха мэтын хүдэл- 
мэринүүдые эмхидхэхэ шухала. 
Тиин МТС-үүд колхозуудта энэ та- 
лаар туһалха, техникэеэ бүрин 
ашаглаха ёһотой, МТС-үүдэй хүтэл- 
бэрилэгшэд колхозуудтай договор 
баталхадаа сабшалан һайжаруул- 
хабди гэһэн уялга абадаг. Теэд 
олон ушарта энэнь дүүргэгдэдэггүй. 
Саашадаа иимэ ябадалые болюул- 
жа, малажалда тэжээлэй база бай- 
гуулха хэрэгтэ МТС-үүдэй үүргые 
эрид дээшэлүүлхэ, энээнэй түлөө ма- 
шинно-тракторна станцинуудай хү- 


тэлбэрилэгшэдїїөө эрилтэ хэхэ хэ- 
рэгтэй, 
Колхозуудай болон МТС-үүдэй 


хүтэлбэрилэгшэд, партиин айкомууд 
болон партийна эхин организаци- 
нууд КПСС-эй ХХ съездын 
шиидхэбэринүүдые бодото дээрэнь 
бэелүүлхэ хэрэгтэ республикын кол- 
хознигуудай болон МТС-үүдэй хү- 
дэлмэрилэгшэдэй хүсые элсүүлхэ, 
колхозуудай ниитын малые тэжээ- 
лэй бата бэхи базаар хангаха тушаа 
арад зоной дунда эмхидхэлэй болон 
политическэ хүдэлмэри зршэмтэй- 


дай правлени болон партийна ! гээр ябуулха Әһотой. 


222625 202546 Омане 


А. Булганинтай Германиин Федеральна 
кпубликын Онсо ба Бүрин эрхэттэ Посол 
В. Хаас уулзаба 


Посол В. Хаастай советник-пос- 


рэгшэ Н. А. Булганинтай Гер- | ланник Г. Норте ерэлсээ, 


Уулзалва дээрэ СССР-эй Гадаа- 
дын хэрэгүүдэй министрын орлогшо 
В. С. Семенов байлсаа. 

(ТАСС). 


Н. С. Хрущев Варшаваһаа мордобо 
РШАВА, мартын 21, (ТАСС). | рэнэй Соведэй түрүүлэгшэ А. Завад- 


ский, Министрнүүдэй Соведэй Тү- 
рүүлэгшэ Ю. Циранкевич, ПОРП- 
ын Центральна Комитедэй Полит- 
бюрогой гэшүүд Я. Берман, В. Дво- 
раковский, Р. Замбровский, Ф. Ма- 
зур, Г. Минц, З. Новак, К, Рокос- 
совский, Ф.  Южвяк, ПОРП-ын 
Центральна Комитедэй секретарь- 
нууд Е. Альбрехт, Э. Герек, В. Мат- 
вин, Е. Моравский, министрнүүд б0- 
лон бусад тусхайта нюурнууд, мүн 
СССР-їзэ Польшодо байдаг Посол 
П. К. Пономаренко, советскэ по- 
сольствын харюусалгата хүдэлмэри- 
лэгшэд мордохуулаа. 


үхэр Н. С. Хрущев Москвада бусажа ерэбэ 


Центральна Комитедэй | Нэгэдэхи 
Секретарь Н. С. Хрущев. дурсагдаг- 
ша делегациин гэшүүн нүхэр В. Л. 
Василевская мартын 21-дэ Варша- 
ваһаа Москва ерэбэ. (ТАСС). 


\ібшалан ба бэлшээриин · 
ургасые дээшэлүүлхэ 


МҮНӨӨДЭРЭЙ НОМЕРТО: 


МЭРГЭЖЭЛТЫН ЗҮБШЭЛ: В. Козлов. — Һайра- 
май уһа яажа тогтоохоб? (3-дахи нюур). 
ТЕАТР: Д. Цыренжапов. -- «Сэлмэг тэнгэри» (3-дахи 
нюур). 
Ядерна шэнжэлэлгын Восточно институт эмхидхэхэ 
тухай асуудалаар зүблөөн нээгдэбэ (4-дэхи нюур). 
Франциин Национальна суглаанда (4-дэхи нюур). 


ж 11 (081) | 
МАРТЫН | Һайрамай уһа ехээр тогтоожо абая! (Їдэхи нюур). 
93 Н. Цыбенов. — Хүгжэжэ байһан нютаг (1-дэхи 
нюур). 
ПЯТНИЦА ПАРТИЙНА АЖАБАЙДАЛ: Шэнэ табанжэлэй тү- 
| сэбые болзорћоонь урид дүүргэхэ (2-дохи нюур). 
1956 он | Редакцида ерэпэн бэшэгүүд (2-дохи нюур). 
| Ф. Башухаев, -- Барилгын үные химдаруулха (2- 
дохи нюур). 


Сэн 20 мүнгэн, 


000Р-3й Миниетрнүүдэй 
0088д31 Түрүүлэгшын 
Нагэдэхи Орлогшо 

А, И, Микоян Ташкентћэз 


мордобо 


ТАШКЕНТ, мартын 21. (ТАСС). 
СССР-эй Мипистрпүүдэй Соведэй 
Түрүүлэгшын Нэгэдэхи Орлогшо 
А. И. Микоян мүнөөдэр Ташкентїээ 
Кабул ошохоо ниндэн гараба. Нүхэр 
А. И. Микоянтай Узбекскэ ССР-эй 
Верховно Соведэй Президиумэй Тү- 
рүүлэгшэ Ш. Р. Рашидов, посланник 
Ф. П. Доля гэгшэд ябалсаа. 


Урда районуудта 
хабарай тарилга 


ЭХИЛЭЭ 
ЕРЕВАН, мартын 21. (ТАСС). 
Араратска колхозуудай хойноһоо 
хабарай эртын культурануудые та- 


рилгада Талинска болон Котайска 
районуудай хадын үбэрэй набтар га- 
зарнуудтахи колхозууд оробо. Эндэ 
түрүүшын 100-гаад шахуу гектарта 
шэннисэ болон ячмень таригдаба. 
Һайнаар элдүүрилэгдэһэн газарта 
Пайн үрэһөөр тарилга хэгдэнэ. 


з ж ж 


БУХАРА, мартын 21. (ТАСС). 
Область дотор люцерн тарилга тү- 
лэг дундаа ябажа байна. Мүн тэрэ- 
шэлэн областиин колхозууд тэжээ- 
лэй бусад культурануудые тарихаар 
бэлэдхэжэ эхилэнхэй, 


Кызыл-Кумай холын бэлшээридэ 
малаа абаашажа адуулдаг колхо- 
зууд малаа уйалдаг худагуудайнгаа 
хажууда тарилгын урда тээхи хүдэл- 
мэри хэжэ байна. Энэ хабартаа ку- 
куруза болон соргойоо гадна, бахчи 
болон оюродой культуранууд тариг- 
даха юм. 


СОН 
ПРЖЕВАЛЬСК, мартын 21. 
(ТАСС). Иссык Куль гэжэ хадын 


нуурай урда эрьедэ хабарай полевой 
хүдэлмэри эхилбэ. Тонско, Покров- 
ско болон Джеты-Огузска районуу- 


дай МТС-үүдэй механизаторнууд 
пар хахалхынгаа хажуугаар, нама- 
рай хара тарилгада үтэгжүүлгэ 


оруулна, мүн люцерные дисковалжа 
ЭХИЛЭНХЭЙ. 


.Ж.. 


ЧИМКЕНТ, мартын 21. (ТАСС). 
Областиин колхозууд мүнөө жэлдэ 
овощь тарилгаяа үнгэрэгшэ жэлэй- 
хидэ орходоо 20 хоног урид эхилбэ. 
Чимкентскэ, Георгиевска, Сарыагач- 
ска болон бусад районуудай хүдөө 
ажахын артельнүүд һонгино, редис, 


Колхозуудта барилгын хүдэлмэрин үргэнөөр ябуулха 
(3-дахи нюур! 


Хитадта малажал хүгжөөгдэнэ (4-дэхи нюур). 


дэхи нюур). 


Индонезийн шэнэ правительство байгуулагдаба 


(4- 


БАЙРАМАЙ УҺА ЕХЭЭР ТОГТООЖО АБАЯ! 


Ф Гол горхонууд дээрэ хаалтануудыг барижа дүүргэхэ. Ф Һайрамай уһа тогтоолгодо 
МТС-үүдэй, колхозуудай хүсые элсүүлхэ 


Үрэгүй ажалай хойшолонгууд 


БМАССР-эй Министрнүүдэй Со- 
ведэй дэргэдэхи уһанай ажахын мэ- 
дэлдэ байдаг уһанай ажахын ай- 
магууд хоорондын уһалууриин сис- 
темын управлени Бичура тосхондо 
байдаг. Энэ управлени Мухаршэбэ- 
рэй, Бичурын, Кударын аймагуудай 
колхозуүдые хангаха уялгатай. Энэ 
управлениин мэдэлдэ 20 гаран хү- 
дэлмэрилэгшэд (управлениин на- 
чальник А. В. Шишкин) бии. Мухар- 
шэбэрэй аймагай Шаралдай, Хон- 
хслой, Мухаршэбэр гэжэ тосхонууд- 
та энэ управлениип технигүүдээр 
10. Ботвин, О. Павлова, М. Жарко- 
ва, Бичурын ба Кударын аймагуу- 
дай Бичура, Шэбэртэ, Семеновко, 


гэжэ тосхонуудта Некипелов, Бад- 
маев, Попов, аркой гэгшэд  хү- 


дэлһэн нэрэ зүүгээд, һара бүри са- 
лин абажа байдаг. 


Тус управлени дурсагдаһан айма- 
гуудай колхозуудта сабшалангай 
болон таряалангай газар уһалалга- 
дань ехэхэн туһаламжа хүргөөбди 


гэжэ өөһэдөө мэдээ хэдэг. ЖЭ- 
шээнь, 1955 ондо Бичурын ай- 
магта таряалангай 1320 гектар, 


сабшалангай 3338 гектар, Мухаршэ- 
бэрэй аймагта таряалангай 250, 
сабшалангай 4064, Кударын аймаг- 
та таряалангай 707 гектар, сабша- 
лангай 1165 гектар талмай уйалаг- 
даа гэжэ бэшэгдэнхэй. Гадна, Ћћо- 
мологдопон 50 гаран мянган түхэ- 
риг һубаг канавануудай капиталь- 


на заһабарилгада ба уһа хэрэглэл- 
гэдэ паргашалагдаа гэжэ эндэхи 
хүтэлбэрилэгшэд хөөрэнө, 


Управлениин зүгһөө Эдэ аймагуу- 
дай колхозуудта сабшалангай бо- 
лон таряалангай газарые уйалал- 


гада сохом ямар туһаламжа үзүү- 
лэгдээб гэһэн асуудал гарана. Уп- 
равлениин хүтэлбэрилэгшэд «манай 
хүсөөр 8568 гектар сабшалантай га- 
зар, 2277 гектар таряалангай газар 
уһалагдаа» гэжэ мэдүүлнэ. Энэ мэ- 
дүүлгэ хэр зэргэ зүбтэйб гэжэ ха- 
рабал, бодото байдалтай таарана- 
гүй. Яахадааб гэхэдэ, энэ управлени 
улалууриин «истемэтэй ямаршье 
холбоогүй, харин аймагуудһаа саб- 
шалангай болон таряалангай хэды 
шэнээн газарай уһалагдаһањ тухай 
мэдээнүүдые суглуулаад лэ ажалаа 
хизаарладаг юм. Тиихэдэ зарим 
МТС-үүдһээ, колхозуудїаа абтапан 
мэдээнүүд соо пюдэ далдалха яба- 
дал гарпажа, уһалагдаһан газарай 
талмайе ехэ болгоһон ушар- 
нууд бии байгаа. Үнэндөө тус 
управлени уһалууриин талаар энэ 
гэхэ юумэ хэдэггүй, миин һуудаг 
гэхэдэ ямаршье алдуу болохогүй. 
Аймагууд хоорондохи Бичурын ућһа- 
луурийн системын управлени кол- 
хозуудта ямаршье туһа хүргэдэггүй 
аад, гүрэнэй хүзүүн дээрэ миин һуу- 
даг организаци гэжэ Бичурын айма- 
гай ХЇЇ партийна конференциин де- 
легадууд тон зүб шүүмжэлээ һэн. 


Энэ управлениин хүтэлбэрилэг- 
шэд, «Уһалууриин системын туйа- 
ламжаар сабшалангайнгаа болон 
таряанайнгаа газар уһалнат» гээд, 
колхозуудһаа хуули буусаар хэдэн 
зуугаад, мянгаад түхэриг жэл бүри 
нэхэжэ абадаг байна. Тэрэ мүнгэнэй 
зарим хубинь архи боложо, бүлэг 
зоной «унда харяадаг» болошонхой, 


Энэ управленини  аймагуудтахи 
технигүүд үбэлэй сагта тошон ха- 
ляаха асуудалаар ехэхэн хүдэлмэ- 
ри хэхэ ёпотой байгаа, Гэбэшье, тэ» 
дэнэр юушье хээгүй, харин хэды шэ- 
нээн тошон халяажа байнаб гэйэн 
тоо мэдээнүүдые колхозуудһаа суг- 
луулжа байћһаар. 


--Үбэлэй үедэ манай. управлени 
балай хэхэ хүдэлмэришьегүй юм. 
Мүнөө дээрээ 1956 онойнгоо хүдэл- 
мэрийн проект зохёожо байнабди,-- 
гэжэ түс управленийн начальник 
нүхэр Шишкин мэдүүлнэ. Тнимэһээ 
энэ управленидэ «хүдэлмэрилжэ» 
байдаг 24 хүн үбэлэй ба хабарай 
3—4 һара соо миин хэбтэдэг юм. 


Тиимэһээ колхозуудай уһалуу- 
риин системэ һайжаруулха үүргэтэй 
аад, өөрынгөө уялгые дүүргэжэ ша- 
дадаггүй, харин МТС, колхозуудай 
хэлэн хүдэлмэрийн тоо мэдээ суг- 
луулжа, сагаа барадаг энэ управле 
ни хэды болотор гүрэнэй мүнгэ дэ- 
мы гаргашалжа байха юм, 


Б. Дымбрылов. 


Ундэр ургасын шүлөө шэмсэл 


Луговод Александр Васильевич 
Саликовай хутэлбэрилдэг звено һүү- 
лэй хэдэн жэлэй туршада Ториин 
аймагай «Заветы Ильича» колхозой 
Капчеранка нютагай сабшалангые 
һайжаруулхын түлөө ехэ хү- 
дэлмэри хээ. Тэрэнэйгээ ашаар 1955 
ондо 92 гектар сабшалангай га бү- 
рийеө дунда зэргээр 20 центнер ур- 
гаса хуряаһан байна. 

Энэ колхоз аймаг дотороо малаар 
олон колхозуудай нэгэн юм. Теэд 


үбһэ тэжээлээр ходо дутадаг. Тиимэ- ' 


їээ звеногойхид 1956 ондо бүри ехэ 
ургаса абахын түлөө оролдоно, Нү- 
хэр Саликов хоёр нүхэдтэеэ хамта 
намарїїаа хойшо сабшалан дээрээ 
1300 гаран тэргэ наг шэбхэ гаргаћан, 
100 мянга шахуу кубометр тошон 
халяаһан байна, Ингээд дулаан бол- 
холоор, үбэлдөө обоолһон наг шэб- 
хэеэ түрүүн тракторна балуураар, 
Нүүлээрнь хүрзөөр тарааха, мүн 
һайрамай уһа тогтоохо хүдэлмэри 
ХЭЖЭ ЭХИЛХЭНЬ. 

Тэдэнэр колхозой агроном нүхэр 


Махонинтой зүбшэжэ, хүдэлмэрийн- 
гөө түсэб табяа. Тэрэ түсэбэйнгөө 
ёһоор намагжаћан сабшалан бор» 
нойлхо, МТС-эй хүсөөр 10—12 гек- 
тар намаг хатааха, 7 гектар газарые 
болдогһоо сэбэрлэхз болон бусад 
хүдэлмэри хэхэ юм. Гадна, звено- 
гойхид сабшалангаа һайрамай уһаар 
һаяар уһалха гэжэ байна. 

Звеногойхид даажа абаһан саб- 
шалангайнгаа гектар бүриһөө энэ 
жэлдэ 25 центнер үбһэ хуряаха уял- 
га абаа. В. Богданов. 


Гектар бүриһөө 35 центнер үбһэн абтаха 


Түнхэнэй аймагай Карл Марксын 
нэрэмжэтэ колхоздо луговодуудай 
бригада һайнаар хүдэлмэрилнэ. Энэ 
бригада 1956 ондо даажа байһан 52 
гектар сабшалангайнгаа га бүриһөө 
35 центнер үбһэ хуряаха уялга аба- 
һан байгаа. Тэрэнээ нэрэтэй түрэ- 


тооћон, 500-гаад тонно наг шэбхэ 
гаргаһан байна. Бригадын гэшүүд 
Ж. Хартаева, Д. Замбулаева гэгшэд 
ажалдаа үнэн сэхээр хандажа, наг 
шэбхэ ехээр шэрэнэ. 

Бригадынхид сабшалан дээрээ 
һайрамай уһа тогтоохын тула бэ- 


-- Нёдондошье үбһэнэй муу бэшэ 
ургаса абаа һэмди. Мүнөө жэл, наа- 
да захынь бодоходо, 52 гектар дээ- 


рэћээ 2 мянгаад центнер шэмэтэй 
Һайхан үбһэ абаха бэзэбди,--гэжэ 
энэ бригадын бригадир Манданов 


столовын свекло, морковь хэдэн ар- | тэйгөөр дүүргэхын тула бригадын-|лэдхэлэй ехэхэн хүдэлмэри хэжэ | мэдүүлнэ, 
баад гектарта тариба. хид сабшалан дээрээ сайа ехээр тог- ! дүүргээ. <, Тапхаев, 
2, 5 
рүүбтэр нооһо тушаадаг болобо. | низм» колхозой нийтын баялиг улам 


Хүгжэжэ байлдан нютаг 


..Ута состав шагтагалїан, утаа 
уурал бааюулһан пассажирска поезд 
үглөөгүүр эртэ Джида станцида 
ерэбэ. Вагонһоо буућан үбгэнине 
нэгэ хүн угтажа, абажа ябаһан 
юумыень үргэлсэн туһалалсажа, 
аяншадые хүлеэжэ байһан автобус- 
то һуулгана. 

-- Үүримни хүнгэн лэ байнаш 
даа, Үдын город ошожо, үхи хүбүү- 
дэйнгээ хэрэг бүтээгээд ерэхэдээ..,— 
гэлдзілээр городой ћониниие хөөрэл- 
дэд гээд, холошье ябангүй, автобус- 
паа бууна. 

— Бидэ хоёр 
автобусто ћуухаһаа байтагай нюдэн- 
дөөшье хараагүй бэшэ аалди, — 
гээд, тэдэ үбгэдэй нэгэн миһэд гэнэ. 

-- Бүшье хэлэ, үбэлэй янгинама 
хүйтэндэ Сэлэнгын мүльһэн дээгүүр 
жабарта үлеэлгэн, Үдын-Байшан 
Кяхта хоёрой хоорондо хамбы шэ- 
рэжэ ябагша бэшэ їаалди, Тинхэдээ 
һарые ћһаралан ябажа, арай гэжэ 
таба--гурбан солхооб ологшо хам- 
найбди. Мүнөө харгыла ябахада 
ямар амар болоо тээшэб даа, — гэ- 
нэ нүгөөдэнь. 


-- Дэрэстэй нютагнай дэмы маг- 
туулна бэшэ, бидэ хоёрой золдо юу 
хээхэн үзэгдэнэ гээшэ. Поезд — 
хаяагаарнай, автобус — үүдээрнай 
ябадаг болоо, — тэлдэһээр гэртээ 
хүрэнэд. еї 

Баян Дэрэстэйн үргэн дэл, 1 та- 
лын зүлхэ дунда һуурижаһан «Ком- 
мунизм» колхоз кютагайнгаа хэдэЧ 
жэжэ артельнүүдтэй нэгэдэ нэгэдэ- 
їэзО томохон ажахы болонхой. Һүү- 
лэй хоёр--гурбан жэл соо Дэрэстэй 
нютаг танигдахаар бэшэ болоо. 

Хоёр--гурбан гэрнүүдэй баййзн 
мэлигэн сагаан талада зуу холо га- 
ран айлтай, болбосон түхэлтэйгээр 
түхеэрэгдэһэн Пуудалтай колхозно 
тосхон тогтоо. Эндэ колхознитуу- 


залуудаа поезд, 


дай хуушан гэрнүүд һэльбэгдэн 
табигдахаһаа гадна, хэдэн шэнэ 
гэрнүүд бодхоогдоо, Долоон жэлэй 
Пургуулийн, сомоной Соведэй болон 
библиотекын, сельпогой магазинуу- 
дай, колхозой правлениин, яслиин, 
мүн шэнэ баригдажа байһан хоёр 
дабхар ехэ клубай байшангууд бо- 
лон бусад томо гэрнүүд тосхоной 
үйлсэнүүдые шэмэглэнэ. Тиигэжэ 
дэрэстэйнхидэй үбгэ эсэгэнэрэй 
үеын үедэ һэдээгүй байһан һанал 
богони сагай хугасаа соо (2—3 жэл 
соо) бэелүүлэгдэбэ. 


Анзаһаар ойроо хүртөөгүй байһан 
ардаг дайдые хизаарлан, Дэрэстэйн 
колхознигууд Цагаан-Усанай МТС- 
эй механизаторнуудтай хамта хүдэл- 
мэрилжэ, 1954 ондо элдүүрилэгдэ- 
һэн шэнэ газар дээрээ нёдондо ал- 
тан эдсэтэй арбай таряа ургуулаа. 
Тингэжэ гуша гаран мянган центнер 
таряа амбаартаа оруулаа. Гансашье 
шэннисэ, овёсой бэшэ, мүн кукуру- 
зын болон зелбнкын ехэ уртаса ху- 
ряагаа. 


Гүрэнэй амбаарта 13 мянган цент- 


нер таряа адхажа, таряа тушаал- 
гаар, МТС-эй хүдэлмэрийн түлөө 
натура түлбэрн оруултаар сүм тоо- 


соод, страховой, фуражна фонднуу- 
дые хаагаа. 


Адхатын үбэрэй хүнды, жалга- 
нууд соогуур барайжа харагдаһан 
хонид хүбэн сагаан саһаар хушаг- 
даһан тэрэ уулын энгэр майлануу- 
даар таран, хүлхэ баян бэлшээриин 
хүльбэ пайхан хагдан дээрэ бэлшэ- 
нэ. 

Колхозой хонин Түрэг жэл ерэхэ 
тудам хэдэн мянгаадаараа олошор- 
но, Мүнөө тэрэнэй отарануудта 19 
мянга 
Эндэ нарин, нарибтар нооћотой үүл- 
тэрэй хонид үсхэбэрилэгдэнэ. Колхоз 
гансахан лэ нарин, нарибтар ба шэ- 


Е ы... 


үлүүтэй хонид тоологдоно. | түхэриг, 42 центнер таряа 


Хонидой үүлтэрэй Һайжаруулагда- 
хатай хамта ноойон ехээр абтадаг 
болоно. Нёдондо урда жэлэйхићээ 
хоёр дахин шахуу ехэ ноойон абтаа. 


Отарануудта мянга гурбан зуу- 
гаад хурьгад абтаад, энхэрэг эзэдэй 
гарта бээмэй эрхээр түлжүүлэгдэнэ. 
Тэдэнэй эзэд -- колхозой 13 эрхим 
хонишод энэ жэлдэ болохо Хүдөө 
ажахын бүхэсоюзна выставкын кан- 
дидадууд юм. 

Дэрэстэйнхид һү һаалгые дээшэ- 
лүүлхэ барагдашагүй ехэ арга бо- 
ломжотой. Бүдүүн тэжээлээ гадна, 
малда силос, концентрат эдюулэг- 
дэнэ. Колхоз хагда ногоогоор ха- 
люурїйан хабтагай үргэн бэлшээри- 
тэй. Энэ жэлдэ һү һаалгые нёдон- 
донойхиһоо хоёр дахин шахуу ехэ 
болгохо зорилго колхозой паалиша- 
дай урда табигданхай! 

Артелийн экономико хүгжэнэ, ол- 
зо доход ургана. 1955 оной ажахын 
жэлэй дүнгөөр «Коммунизм» кол- 
хоз 1.721.113 түхэригэй олзо оруу- 
лаа. Т=рэнэйнь 1.480.131 түхэриг 
малажалїаа абтаһап байна. 

Баян олзо абтажа, колхознигуу- 
дай ажалта үдэр бүхэндэ 2 түхэриг 
50 мүнгэн, 1 килограмм 100 грамм 
таряан хүртөө. Колхозой ннитын 
баялигые арьбадхахын түлөө үнэн 
сэхээр хүдэлмэрилһэн эрхим мал- 
шад, таряанажалай хүдэлмэрилэг- 
шэд олойон ажалта үдэртөө хэдэн 
мянган түхэриг мүнгэ, хэдэн арбаад 
центнер таряа абаа. Ахалагша хо- 
нишод Ц. Норбоев, Д. Дашиев гэг- 
шэд ажалай нимэ түлөөїэ абаа: 
түрүүшынхинь -- 15.826 түхэриг 
мүнгэ, 41 центнер таряа, нүгөөдэнь 
— 10.890 түхэриг мүнгэ, 32 центнер 
таряа. Тиихэдэ адуушан Ишеев 
14.517 түхэриг мүнгэ, 35 центнер та- 
ряа, һаалишан Хандашкеева 10.560 


абаћан 
байна. 
Зургаадахи табанжэлэй түрүү- 
шын жэлдэ — 1956 ондо «Комму: 


арьбадхагдаха юм. Орооһо таряа- 
най, овощь, хартаабхын болон тэ- 
жээлэй “культурануудай ургаса бү” 
ри ехээр дээшэлүүлэгдэхэ. Ниитын 
мал, илангаяа хопин һүрэгынь олон 
боложо, тэдээнһээ нилээд ехэ ашаг 
олзо абтаха байна. Ажахын энэ жэ- 
лэй эсэстэ хонидойнь тоо 25 мянтан 
толгой болгогдохо, 500 центнер ноо- 


һон абтаха. Тэрэшэлэн үнеэдһээ 
хамта дээрээ 76.500 литр ћүн һааг- 
даха юм. Колхоз хамта дээрээ 


2.200.212 түхэригэй мүнгэн олзо до- 
ход абахаар хараална, 

1956 онһоо эхилжэ, колхознигууд- 
таа пара бүри мүнгэн аванс үгэдэг 
болонхой. 

Мүнөө жэлдэ эндэ малажалай, 
үйлэдбэриин болон ажапуудалай 
олон гэр байранууд Сбаригдахань. 
Колхоз 75 мориной хүсэтэй электро- 
двигатель абаа. Тэрэнэй хүдэлгэг- 
дэхэдэ үйлэдбэриинь һалбаринууд 
механизацилагдаха, колхозно тос- 
хопдо Ильичын лампочкануудай ћа- 
руул һћайхан гэрэл толоруулагдаха 
байна. 

«Коммунизм» колхозой гэшүүдэй 
ажалдаа эдэбхитэйгээр хабаадалса- 
һанай ашаар эчэ артель 1955 ондо 
инмэ амжалтануудыс туйлаа. Тии- 
гэжэ тус колхоз республикын Мини- 
стрнүүлэй Соведэй, КИСС-эй обко- 
мой дамжуулгын Улаан тугта хүр- 
тэлэн, мүн 1956 оило Хүдөө ажахын 
Бүхэсоюзна выставкэдэ үргэнөөр ха- 
руулагдаха кандидат болоһон байна. 

Колхозой правлеипин түрүүлэгшэ 
Цындэ Хандусвич Мункусв, партий- 
на организациин секретарь Цырен- 
доржо Будатарович Цыренов гэг- 
шэд артелиингээ ажал хэрэгые оноб- 
шотойгоор хүтэлбэрилжэ, колхозни- 
гуудайнгаа хүсые саашанхи амжал- 
тануудай түлөө тэмсэлдэ эмхидхэн 
элсүүлнэ. 


Н. Цыбенов, 
манай корреспондент. 
Зэлын аймаг, 


ПАРТИЙНА АЖАБАЙДАЛ 


БУРЯТ-МОНГОЛОЙ ҮНЭН 


Шэн табанжэлэй түсэбыв 001300 НЫ урид дүүргэхэ 


Иволгын аймагай партийна орга- 
низациин эдэбхитэдэй суглаан мар- 
тын 20-до болобо. «КПСС-эй ХХ 
съездын дүнгүүд ба аймагай пар- 
тийна организациин зорилгонууд 
тухай» элидхэл партиин Ивслгын 
айкомой нэгэдэхи секретарь нүхэр 
Эрдыниев хэбэ. 

Советскэ Союзай Қоммунистиче- 
скэ партиин ХХ съезд хадаа Совет- 
скэ Союзай гадаадын ба дотоодын 
байдалые гүнзэгыгөөр шэнжэлжэ 
үзөөд, мүнөөнэй уласхоорондын 
хүгжэлтэдэ хабаатай зарим гол 
шухала асуудалнуудта тон зүб 
харюу үгеө гэжэ ЭЛИДХЭЛШЭ 
хэлэбэ. Энэнь уласхоорондын ком- 
мунистическэ болон хүдэлмэришэдэй 
хүдэлөөнэй саашанхи хүгжэлтэдэ 
тон ехэ удхашанартай юм. Бүхы 
дэлхэй дээрэ эб найрамдал бэхи- 
жүүлхэ талаар, манай ороной арадай 
ажахын бүхы һалбаринуудые саа- 
шадань хүгжөөхэ, ажалшадай ажа- 
на байдалые улам һайжаруулха та- 
лаар съезд тодорхой программа ха- 
раалћан байна. 

Суглаанда хабаадагшад КПСС-эй 
Центральна • Комитедэй ябуулжа 
байһан гадаадын ба дотоодын поли- 
тикые, мүн партиин ХХ съездын 
абаһан шиндхэбэринүүдые бүримү- 
Зэн ћайшааба. 

КЇЇСС-эй ХХ съездын шиидхзбэ- 
ринүүдые бэелүүлхэ талаар аймагай 
партийна организациин зорилгонуу- 
дые зүбшэн хэлсэхэ зуураа, зургаа- 
дахи табанжэл соо малажалай ашаг 
шэмыс, орооћо таряанай, хартаабха 
болон овощнин ургасые дээшэлүүл- 
хын түлөө колхознигуудай, механива- 
торнуудай дунда социалистическэ 
мүрысөөн үргэнөөр дэлгэржэ байна 
гэжэ үгэ хэлэгшэд тэмдэглэбэ, 

-- Манай колхозой гэшүүд пар- 
тиин ХХ съездын шиидхэбэринүүдые 
бүримүһэн һайшаана, Доторойнгоо 
арга болом жонуудые тооложо үзөөд, 
мяха абалгые гурбан жэл соо хоёр 
дахин ехэ болгохо, мүн энэ үс соо 
орооћо таряа 2 дахин ехээр суглуул- 
даг болохо, энэ жэл хартаабха, 
овощь абалгые нёдондонойхићоо 
хоёр дахин ехэ болгохо уялга абаа- 
бли, тэрэнээ дүүргэхэ байхабди гэ- 
жэ «Улаан-Оронго» колхозой тү- 
рүүлэгшэ нүхэр Цыренжапов хэлээ. 

Гэхэтэй хамта, үбһэ тэжээлээр 
дутайан дээрэһээ малай үбэлжэл- 
гэдэ бэрхэтэй байдал тохёолдожо, 
мал гарзалжа байна, хабарай та- 
рилгада бэлэдхэл ехэ хангалтагүй- 
гөөр ябажа байна тэжэ үгэ хэлэгшэ- 
ДЭЙ ОЛОНИИНЬ ТЭМДЭГЛЭЭ. 


Тэжээлэй дутамагаар абтадаг дээ- 
рэһээ жэл бүри бэрхэтэй байдалда 
ородог, олон малаа тураадаг, гарза- 
луулдаг байһанаа колхоз бүхэнэй хү- 
тэлбэрилэгшэд һайн мэдэдэг. Тингэ- 
бэшье сабшалан дээрэ наг шэбхэ 
зөөжэ гаргаха түсэбөө Иволгын 
МТС-эй харьяата колхозууд миин 
10,2 процент дүүргээ. Тэжээл бэлэд- 
хэлэй нэгэшье звено байгуулагдаа- 
дүй байћаар. 

Уһалууриин Һубаг канавануу- 
дые заһаха, һайрамай уһа тогтоохо 
хүдэлмэри зүндөө орхигдонхой. 
Кукуруза тарилгада бэлэдхэл тон 
муугаар ябажа байна гэжэ Иволгын 
МТС-эй главна агроном нүхэр Бра- 
тушенко хэлэбэ. 


Колхознигуудай дунда ниитэ-поли- 
тическэ хүдэлмэри Пулаар эмхид- 
хэгдэнэ, лекци, элидхэлнүүд үсөөн 
уншагдана гэжэ хэлээд, идеологи- 
ческа хүдэлмэриие һайжаруулхые 
нүхэд Неустроев, Николаев гэгшэд 
эрийэн байна. 


Колхозуудай ажал ехэтэй хүдэл- 
мэриие, илангаяа малажалдахи хү: 
дэлмэриие механизацилха талаар, 
ойћоо барилгын модо зөөлгөөр МТС- 
үүд ехэ туһа колхозуудта үзүүлмээр 
аад, тэрэ арга боломжоёо хэрэглэ- 
нэгүй, МТС-үүдтэ, инлангаяа Саян- 
тын МТС-тэ ажалай журам Тула. 
Тиимэһээ МТС-эй хүтэлбэрилэгшэд 
хэлэһэн үгэдөө хүрэнэгүй, зарим хү- 
дэлмэринүүдые унжагайруулна гэжэ 
«Коммунизм» колхозой түрүүлэгшэ 
нүхэр Цырендоржиев, «Коминтерн» 
колхозой түрүүлэгшэ нүхэр Лубса- 
нов гэгшэд шүүмжэлээ. 

Хүдөө ажахын үйлэдбэриин бүхы 
Палбаринуудые эрид ехээр дэбжээл- 
гэдэ колхозуудые эмхидхэлэй-ажа- 
хын талаһаань бэхижүүлгэдэ, арте- 
лиин хэрэгые хүтэлбэрилгэдэ оло- 
ниитэ колхознигуудай эдэбхи үүсхэ- 
лые хүгжөөхэ хэрэгтэ «Хүдөө ажа- 
хын артелиин Устав тухай, колхозно 
үйлэдбэриие эмхидхэлгэдэ, артелиин 
ажал хэрэгые хүтэлбэрилгэдэ кол- 
хознигуудай эдэбхи үүсхэлые саа- 
шадань хүгжөөхэ тухай», «Колхоз- 
нигуудта һара бүри аванс үгэлгэ ба 
колхозуудтахи ажалай нэмэлтэ тү- 
лөөһэн тухай» КПСС-эй ЦК-гэй ба 
СССР-эй Министрнүүдэй Соведэй 
тогтоолой ямар ехэ удхашанартай 
байһанине үгэ хэлэһэн олон хүн тэм- 
дэглэһэн байна, Колхозуудта ажа- 
лай эмхидхэл ба журам һайжаруул- 
хада энэ тогтоол ехээр туһалха юм. 

Доторойнгоо хүсые, бүхы ажал 
хэжэ шадаха хүнүүдые ипитын 


Парти, правителБстивын тогтоолЫе үнэн 


Хүдөө ажахын Устав тухай, мүн 
колхознигуудта Пара бүри аванс 
үгэжэ байха тухай КПСС-эй ЦК-гэй, 
СССР-эй Министрнүүдэй Соведэй 
шиидхэбэриие уншажа, ехэл урма- 
шайан байнаб. 

Һүүлэй жэлнүүдтэ, илангаяа 
КПСС-эй ЦК-гэй сентябрьска Пле- 
нумһээ хойшо колхознигуудай ажа- 
Һуудал, колхозой ниитын ажахы 
танигдашагүйгөөр хубилаа, Манай- 
шье колхоз, мүн Сэлэнгын аймагай 
бусадшьс колхозууљ нилээд амжал- 
та туйлаһан байна. 


Тэрэнэй хажуугаар манай ажа- 


байдалда дутагдалнууд нилээд олон. 
Манай Хрущевой нэрэмжэтэ колхоз 
хоёр жэлэй саада тээ 


ТОМОДХОГДО- 


пон байна. Тиигэбэшье, мүнөө хү- 
рэтэр эмхидхэлэйнгээ талаар һайн 
түбхинөөгүй гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй. 
Колхозой хуушан центр дээрэхи 
хамтын барилгануудай  Пандарха, 
хаягдаха ушарнууд үзэгдэнэ. 
Тиихэдэ колхознигуудай бууса 
шадарай газар эдлэхэ хэрэгтэ нэгэн 


гурим байхагүй. Шадаһап хүнүүд 
тэрэнээ хэрэглэдэг, шадаагүйшүүл 
миин үлэдэг. Мүн колхознигуудай 


малай тоошье олон янзын болонхой. 
Эдэ бүгэдэ асуудалнуудые нютагай 
зоной, колхознигуудай хамтын суг- 
лаанай үзэмжэдэ табиха хэрэгтэй. 

Колхознигуудта һара бүри аванс 
үгэлгэ ехэл удхашанартай гээшэ. 
Юуб гэхэдэ, колхозник бүхэн Пара 


|г ажалда элсүүлжэ шадаагүй аад, 
| колхозой хүдэлмэрине колхозинк бэ- 
шэ хүнүүдтэ хүлһөөр хүүлдэг, тингэ- 
жэ олзо доходоо үридэг Хү- 
тэлбэрилэгшэд эдэбхитэдэй суглаан 
дээрэ шангаар шүүмжэлэгдээ. 1955 
ондо Иволгын аймагай колхозуудта 
346 колхозник уялгата ёһоор олохо 
ажалта үдэрэй минимум олоогүй. 
Тинхэдэ Андреевэй, Ленинэй нэрэм- 
жэтэ, «Ш пятилетка» колхозуудта гу: 
ша, дүшэ гаран колхознигууд ажал- 
та үдэрэй минимум олоогүй. Зү- 
гөөр эдэ колхозуудта хүлһэнэй хү- 
дэлмэришэд олоор хэрэглэгдэнэ. 
Жэшээлхэдэ, Андреевэй нэрэмжэтэ 
колхоз 1955 ондо бүхы дээрээ оруул- 
һан 717 мянган түхэригїїөө аяар 530 
мянгыень ондоо тээћһээ хү- 
нүүдые хүлїїөөр абажа ажал хүдэл- 
мэри хүүлһэнэйнгээ түлөө үгэһэн 
байха юм. Иволгын аймагай кол- 
хозуудай 1955 оной бүхы олзо 
доходойнь 26 процентнь ондоо тээ- 
һээ ерэжэ, хүлһөөр ажал хэһэн хү- 
нүүдтэ түлэгдэһэн байна. Тиимэһээ 
ажал хэхэ шадабаритай хүн бүхэ- 
ниие ажалда хабаадуулха, хүүгэдэй 
ясли, садуудые бии болгохо тухай 
үгэ хэлэгшэд ехэ анхарал табяа. 


Хабарай тарилгада һайнаар бэ- 
лэдхэхэ, овошь болон хартаабха 
ехээр тарижа, эдэ культурануудћаа 
ехэ олзо абаха хэрэгтэ партийна 
 эдэбхитэдэй суглаан шухала анха- 
рал хандуулһан байна. 


Советскә демократизмые 


нари- 


паар сахиха, хуули ёһонуудые. 
бэелүүлхэ, аймагай, хүдөөгэй бо- 
лон сомоной Соведүүдэй хү- 


дэлмэрние һайжаруулха тушаа, де- 
путадуудай эдэбхи үүсхэлые дээшэ- 
лүүлхэ тушаа нүхэд Врублевская, 
Полуэктов гэгшэд тогтон үгэ хэлээ. 


Саянтын МТС-эй партийна орга- 
низацинн секретарь нүхэр Пластинин 
коммунистнуудые трактор заһаба- 
рилгын шиидхэхы участогуулта ху- 
баарилан табижа, һайн амжалта 
туйлаһан тухайгаа хөөрөөд, рес- 
публикын Хүдөө ажахын министер- 
ствын хүдэлмэридэхи дутагдалые 
шүүмжэлээ, 

Иволгын аймагай партийна эдэб- 
хитэдэй суглаан КПСС-эй ХХ съез- 
дын шиидхэбэринүүдые нэгэн дуу- 
гаар һайшаагаал, тэдэниие хэлбэри- 
шэгүйгөөр бэелүүлхын, зургаадахл 
табанжэлэй түсэбые болзорһоонь 
урид дүүргэхын түлөө тэмсэлдэ бү- 
хы коммунистнуудые, аймагай бүхы 
ажалшадые элсүүлхэ тэһэн тогтоол 
баталан абаа. 


зүрхэнһөө дэмжэнэб 


бүри ажалайнгаа түлөө түлбэри аба- 
жа байхадаа ехэл урматайгаар хү- 
дэлхэ байна бшуу. Энэ тогтоолой 
Һүүлээр залхуушье хүнүүдэй ажал- 
ша болохонь дамжаггүй. 

Хамтын суглаае КПЇСС-эй ЦК-гэй, 
СССР-эй Министрнүүдэй Соведэй 
тогтоол соо хэлэгдэһэнэй ёһоор 
зарлаха гээшэ мүн ехэ таатай бай- 
па, 

Парти, правительствынгаа саг үр- 
гэлжын анхаралда харюу болгон 
хамтынгаа ажахые хүгжөөн дэбжээ- 
хын түлөө бүхы хүсэ шадалаа эл- 
сүүлхэбди. 


Даба Жигмытов, 
Сэлэнгын аймагай Хрущевой 
нэрэмжэтэ колхозой гэшүүн. 


Барилгын үные химдаруулха 


Зурпаадахи  табанжэлдэ манай 
орон дотор туйлай ехэ капитальна 
барилгын хэгдэхэ байһан тухай пар- 
тиин ХХ съездын шиидхэбхринүүд- 
һээ мэдэнэбди. | Шэнэ табан- 
жэлэй турша соо хэгдэхэ капиталь- 
на барилгада 990 миллиард түхэриг 
гаргашалхаар сьезд баталаа. Энэнь 
табадахи табанжэлэйхидэ орходоо 
67 процентээр ехэ болоно. 


Энээнтэй дашарамдуулагдан ма- 
най республикын барилгын органи» 
зацинуудай 1956 ондо хэхэ хүдэл- 
мэри нилээд ехэ болоо. РСФСР-эй 
городской ба хүдөөгэй барилгын ми- 
нистерствын, «Бурмонголстрой» 
трестын энэ жэлдэ хэхэ хүдэлмэ- 
риин түсэб үнгэрэгшэ жэлэйхитэй 
сасуулбал, 180 процентээр ехэ бо- 
лоо, Гэхэтэй хамта, барилгын трес- 
тын олохон орпанизацинууд хууша- 
найхяараал ажаллаһаар. Хэжэнгын, 
Селендумын, Улан-Удэ городой тү- 
мэр замай табадахи участок (на- 
чальнигынь нүхэр Акопян) январь, 
февраль  Парынгаа даалгабариин 
оройдоол хахадынь дүүргээ. 


Хоёрдохи барилгын управлениин 
хүтэлбэрилэгшэд (начальнигынь нү- 
хэр Матвеев, главна инженерынь нү- 
хэр Гаврилюк) энэ жэлэй түрүүшын 
парануудта хүдөө нютагуудтахи ба- 
рилгын түсэбэй дүүргэлтын ехээр 
гээгдэлдэ ороод байһые мэдэжэ бай- 
башье, энэ асуудалда хайша хэрэ- 
гээр хандажа, барилгын темпые түр- 
гэдхэхэ тушаа шухала хэмжээ аба- 
нагүй. 


Барилгын олохон организацинууд 
гэр байрануудые ашаглалгада 
оруулха болзорые ехээр хойшо та- 
тана гэжэ нүхэр Н. А, Булганин 
элидхэл соогоо тэмдэглэһэн юм. 
Энэнь манай республикын барилгын 
орпанизацикуудта сүм хабаатай 
байна. «Бурмонголстрой» трестын 


барилгын олонхи организацинууд 
гэр байрануудые ашаглалгада 
оруулха түсэбөө 1955 ондо дүүр- 
гээгүй, Дүрбэдэхи барилгын участок 
(начальнигынь нүхэр Галактионов) 
Улан-Удэ городой Сталинай үйл- 


сөөр 24 байратай гэрые түсэ- 
бэй ёһоор үнгэрэгшэ жэлэй гур- 
бадахи кварталда ашаглалгада 


оруулха ёһотой байбашье, мүнөөшье 
болотор ашаглалгада оруулаагүй. 
Барилгын 6-дахи участок (началь- 
нигынь нүхэр Казаченко, ахалагша 
прораб нүхэр Рудак) республикан- 
ска больницын терапевтическэ кор- 
пусые ашаглалгада оруулха болзо- 
роо жэлһээ жэлдэ, гурбадахяа хой- 
шолуулжа байна. Энэ участогайхид 
партиин ХХ сьездын хүндэлэлдэ 
абаһан шэнэ уялгаяашые дүүргэжэ 
шадаагүй. 

Хүдөөгэй барилгануудай хүтэлбэ- 
рилэгшэд гүрэнэй түсэбые мүн лэ 
саг үргэлжэ хойшо татана, Респуб- 
ликын совхозуудта орооһоной склад 
бариха түс:б үнгэрэгшэ жэлдэ та- 
Һалдаа һән. Гэбэшье, энэ жэлдэшье 
өөдтэй юумэ хэгдэнэгүй. 

Барилпа-хабсаралгын хүдэлмэ- 
риин үнэнь үшөөл ехэ байһаар. Ба- 
рилгын үпые химдаруулха табадахи 
табанжэлэй түсэбые. «Бурмонгол- 
строй» трестын олохон организаци- 
нууд дүүргээгүй, Трестын барилга- 
хабсаралгын хүдэлмэрнин үнэ 1955 
ондо 8,8 процентээр дээшэлээ, Зур- 
гаадахи табанжэлдэ барилгын үные 
7 процентћээ бага бэшээр химда- 
руулха гэжэ партиин ХХ съездын 
Дирсктивэнүүд дотор хэлэгдэнэ. 
Ажалай эмхидхэлые һайжаруулһа- 
пай, ажалай бүтээсыс дээшэлүүлһэ- 
цэй, элдэб жэжэ гаргашануудые хо» 
роойоной ашаар манай орон зургаа- 
дахи табанжэлдэ 30 миллиард ша- 
хуу түхэригэй алмалта хэхэ ёһотой. 
Тиимэһээ «Будмонголстрой» трест 


барилгын үные энэ жэлдэ 2 процен- 
тээр химдаруулха түсэбөө заатагүй 
дүүргэхэ уялгатай, 


Барилгануудай үшөөл шанар муу- 
тайгаар хэгдэдэг тухай асуудалда 
партиин ХХ съезд онсо анхарал хан- 
дуулан юм. Энэнь манай республи- 
кын барилгашадта мүн лэ хабаатай 
байна. Улан-Удэ, Городок, Гусино- 
озёрск городуудта, Тимлюйдэ гэр 
байранууд ехэ дутуу дундануудтай- 


гаар ашаглалгада үгтэнэ, Аймагай 
центрнүүдтэ баригдаһан байрын, 
культурно-ажаһуудалай гэрнүүд 


бүришье ехэ дутагдалтайгаар ашаг- 
лалгада оруулагдана. 


Барилгын талаар зургаадахи та- 
банжэлэй түсэбые дүүргэхын 
тула шэнэ түрүү арга методүүдые 
барилгада үргэнөөр хэрэглэхэ шуха- 
ла. Хабсаргагдамал түмэр-бетонно 
блогууд болон шлакоблогуудые ба- 
рилгада үргэнөөр хэрэглэбэл, барил- 
гые индустриальна аргаар эрхилхэ 
дүршэл олгохо байна. Хабсаргагда- 
мал түмэр-бетонно зүйлнүүдые 1960 
ондо 28 миллион кубометр хүрэтэр 
хэрэглэдэг болохо гэжэ партиин ХХ 
съездын Директизэнүүд соо зааг- 
данхай, Гэхэтэй хамта, хабсаргаг- 
дамал түмэр-бетон зүйлнүүд, тэрэ 
шэлэн жэжэ блогууд манай барил- 
гануудта үшөөл хэрэглэгдээдүй бай- 
паар. «Бурмонголстрой» трест хаб- 
саргагдамал түмэр-бетонно зүйл- 
нүүд болон конструкцинуудые бү- 
тээн гаргаха полигониие үнгэрэгшэ 
жэлэй 2-дохи кварталда барижа 
дүүргэхэ түсэбтэй байбашье, тэрэ 
болзороо мүнөөшье болотор хойшо 
татаһаар. Трестын главна механик 
нүхэр Галкин полигониие шухала 
түхеэрэлгэнүүдээр хангаха харюу- 
салгатай даалгабаридаа хайша хэ- 
рэгээр хандажа, полигониие саг 
соонь ашаглалгада оруулха хэрэг- 


Хүдөө ажахын түрүүшүүлэй ——) 
дүй дүршэллөө 


Шубуу 
үсхэбарилгэ--олзо 
доход ехэтэй 

һалбари 


1 


Ставропольско хизаар. Энэ 
жэлдэ Ставропольско хизаарай | 

| колхозуудта тахяануудые байлга- 

| ха батарейна таһалгануудтай шу- 

буудай 75 механизированнэ фер- 

| мэ баригдахань. Фермэ бүхэниинь 

| 20 мянган толгой шубуунай баг- 
| таамжатай байха юм. 


| Һая Пятигорско районой Лени- 

нэй нэрэмжэтэ колхоздо шубуу- 
| дай механизированна нэгэ фермэ 
| ашаглалгада оруулагдаба. Энэ 


| колхоз үнгэрэгшэ жэлдэ шубуу 
| үсхэбэрилгэһоо миллион хахад 
түхэригэй олзо доход оруулһан 


| юм, Эмэ тахяа бүхэнһоө 
| зэргээр 158 үндэгэ гэхэ гү, али 
хараалагдаһан түсэбтэ орходоо 
тахяа бүрнһоө 18 хэһэг үлүүгээр 
үндэгэ абтаа. 


дунда 


Эндэхи шубуушад тэжээлэй ба- 
за байгуулха хүдэлмэридэ эдэбхи- 
тэйгээр хабаадалсана, Тэдэнэр 
фермэ шадарайнгаа  участогїаа 
| 500 гаран центнер тыквэ хуряа- 
| таа, мүн концептрированнэ тэ- | 
жээл, тэрэ тоодо ехэ хэмжээнэй 
| кукуруза болэдхээ. Шубуунуудта 
орооћонћоо гадна гурил, туранхай 
зоболго мяхан, загаланай топон, 
шэнгэн Һүн. үбһэ болон бусад шэ- 
| мэтэ тэжээлнүүд эдюулэгдэнэ. 

Эндэхи фермэ дээрэ үүлтэр 
Һайжаруулгын хүдэлмэридэ, мүн | 
| тэрэшэлэн эхэ шубуудай һүрэгые 
| бүридхэлгэдэ ехэ анхарал хандуу- 
! лагдадаг. Һүрэг соо эгээл олон 

үндэгэ гаргадаг шубууд үлөөг- 

дөөд, бэшэниннь хуу шахагдажа, 
! мяхап болгогдодог байна. 
Эрхим шубуушадта ажалай нэ- 
| мэлтэ түлбэри саг бөлзортоо үгтэ- 
! дэг. Үнгэрэгшэ жэлдэ ажалай нэ- 
мэлтэ түлбэри болгон 32 мянган 
үндэгэ, 1.400 толгой залуу тахяа- 
нууд үгтоо. 

Мүнөө жэлдэ Ленинэй нэрэм- 
| жэтэ колхозой шубуушад эхэ та- 
хяа бүхэнһөө 170-паа үсөөн бэшэ 
үндэгэ абажа, фермынгээз олзо до- 
| ходые хоёр хахад миллион түхэ- 
ригтэ хүргэхоөр түсэблэнхэй. Энэ 
зорилгоёо бэелүүлхэ хэрэгтэнь 
механизированнэ шэнэ байра 
ехээр туһалха юм. 

ЗУРАГ ДЭЭРЭ: Ленинэй нэ- 
рэмжэтэ колхозой шубуудай шэнэ 
фермын досоохи тахяануудай бай- 
ха таһалганууд харагдана. 


тэнь ехээр һаад хээ. Тус полигон 
энэ жэлэй май һарада ашаглалгада 
оруулагдахаар хараалагдана. 


Ажалай бүтээсые дээшэлүүлхын, 
барилгын үные химдаруулхын, 
болзорыень хороохын тулада 
барилпа-хабсаралгын хүдэлмэриие 
комплексноор механизацилха гээшэ 
угаа ехэ удхашанартай байна. Энээн 
тухай Директивэнүүд соо иигэжэ 
хэлэгдэнэ; «Газар малталгын, ашал- 
га-буулгалгын хүдэлмэринүүдые, 
мүн тэрэшэлэн конструкцинуудые 
хабсаргаха хүдэлмэринүүдые комп- 
лексноор механизацилжа гол түлэб 
дүүргэхэ. Гоёолтын ба барилгын 
бусад хүдэлмэринүүдые комплекс: 
ноор механизацилгые бүхы хэмжээ- 
гээр хүгжөөхэ». Трестын барилга- 
туудай механизмуудаар хангагда- 
сань табадахи табанжэлдэ 11 дахин 
ехэ болоо, Барилгын орпанизаци- 
нуудтахи шэнэ машинанууд болон 
механизмуудай тоо мүнөө нилээд 
олошороо. Гэбэшье, бии байгаа энз 
техникэеэ барилгашад тон хангал- 
тагүйгөөр ашаглана. Барилгыг 
комплексноор мсханизацилха асуу- 
далда бүришье бага анхарал хан- 
дуулагдана. Трест дотор ажалые 
комплексноор механизацилга таба- 
дахи табанжэлдэ оройдоол 1,7 дахин 
дээшэлээ, Гансахап малталгын хү- 
дэлмэрине комплексноор механиза- 
цилха бэшэ, харин штукатурна, ма- 
лярна, ашалга-буулгалгын, мүн бу- 
садшье хүдэлмэриие комплексноор 
механизацилха бүхы арга манда 
бин байна. «Бурмонголстрой» трес- 
тын механизаторнууд гол түлэб эр- 
дэмтэй, бэлэдхэл һайнтай юм. Эдэ- 
нэрэй хүдэлмэрийе шадамараар эм- 
хидхэхын тула главна механик нү- 
хэр Галкин хүтэлбэреэ улам һайжа- 
руулха уялгатай. 


Хирпиисээр томо блогуудые бү- 
тээхэдэ барилгын хүдэлмэриин ехээр 
түргэдхэгдэдэг байһаниинь элитэ. 
Гэхэ зуура, республикын хирпиисын 
заводууд урданайхидаал адли юрын 


Аймагуудай гизетэнүүдэ 
хуудайануудїаа 


ЗАЛУУ МАЛШАД 


Тельманэй, Димитровой, Лепинэй, 
Орджоникидзын, Молотовой нэрэм- 
жэтэ, «Красный Опытник», «Улаа!- 
Эрхирик» гэжэ колхозуудта комсо- 
мольско-залуушуулай Пүнэй-товарна 
фермэнүүд эмхидхэгдэһэн юм. Эдэ 
фермэнүүдэй залуушуул һү һаалгые 
дээшэлүүлхын түлөө бүхы хүсэеэ 
элсүүлэн хүдэлмэрилнэ. Ажахын 
жэлэй үнгэрһэн 5 һарын туршада 
элэ фермэнүүд дунда зэргээр үнеэн 
бүриһөө 248 литр һү һаагаа, 

Һаяхан ВЛКСМ-эй айком залуу- 
шуулай фермэнүүдэй хоорондохи со- 
циалистическэ мүрысөөнэй дүн гар- 
габа. Тэрэнэй ёһоор Тельманэй нэ- 
рэмжэтэ колхозой фермэ (лааг- 
шань нүхэр Леонов) түрүү һуури 
эзэлээ. Энэ фермын һаалишад 
үнеэн бүриһөө дунда зэргээр 287 
литр һү һааһан байна. «Красный 
Опытник», Димитровой нэрэмжэтэ 
колхозой фермэнүүд 2-дохи ба 3- 
дахи Пууринуудта гараа, 

Наалишад А. Матвеева, Л. Соко- 
лова, (Тельманэй нэрэмжэтэ КоЛ- 
хоз), Дашилондукова, Ешидоржие- 
ва «Улаан-Эрхирик» болон бусад 
эрхим амжалтануудые туйлаа. 

«Путь Сталина», Заиграй. 


ШАХАГДАНАН 
ГАХАЙНУУДЫЕ ГҮРЭНДӨӨ 
ТУШААНА 
«Коммунизм» колхозой гахайн то- 
варна фермэ 20 толгой шахаглалан 
гахай гүрэндөө һаяхан тушааба. Га- 
хайшан Евдокия Утенковагай ха- 
рууһалжа байһан эдэ гахайнууд 

тус тустаа 107 килограмм болоо. 
Мүнөө тус фермэ 40 толгой гахай 
шахажа байнхай. Тэдэниие нүхэд 
Утенкова, Дашиева гэгшэд харуу: 
Ћална. 
«Ленинский путь», Бичура. 


Редакцида ерэїэн бэшэгүүд 


Малшадай культурна 
эрилтые хангаха 


Хэжэнгын аймагай Кировэй нэ 
рэмжэтэ колхоз адуу малаар олон. 
Энэ колхозой хонидой 5 отара, 2 
фермэ Хуурай гэжэ нютагта байр- 
лана. Тэндэ хамта дээрээ табяад 
хүн ажалладаг. Эндэхи малшадай 
культурна эрилтэ хангахын тулада 
жэлэй эхеэр эндэ шэнэ культбаза 
эмхидхэгдэһэн байгаа. Теэд культ- 
базын хүсэд дулаалагдаагүй дээрэ- 
лээ, хүнэй тэндэ удаан байхын ар- 
гагүй хүйтэн, Иимэһээ тэндэ ямар- 
шье хүдэлмэри ябуулхын аргагүй. 

Эндэхи малшадта газетэ, журнал- 
нууд саг соогоо абаашагданагүй. 
Малшад сүлөөтэй ‘сагаа культур- 
наар үнгэргэхэ аргагүйдэнэ. Гэбэ- 
шье, Хуурайда культбаза бии гэжэ 
нэрэтэй ха юм. 

Мүн эпэ нютагта шэнэ бани ба- 
ригдажа захалһаар жэлһээ үлүүтэй 
болобо. Теэд тэрэ баниинь барилга 
һүүлэй үедэ орхигдошонхой. 

Колхозой правлени малшадай куль- 
турна ажаһуудалые найжаруулха ту- 
шаа хэмжээ абаха уялгатай. 

С. Бадмаин. 


хирпнисэнүүдые үйлэдбэрилжэ үр- 
гэлжэлһөөр. Элһэ-хайр малтан аба- 
ха механизированнэ түхеэрэлгэтэй 
талмай Улан-Удэ городто мүнөөшье 
болотор зэмхидхэгдээдүй. Шулуу, 
известь болон барилгын бусадшье 
материалнуудые бэлэдхэхэ, ашаалха 
хүдэлмэри гараар хэгдэнэ. 


Барилгын материалнуудые бүтээн 
гаргадаг ороной түрүү предприяти- 
нууд гэрэй хана болохо дундаа хүн- 
дытэй панельнүүдые, досоогуураа 
түмэрөөр бүхэлэгдэһэн бетонно 
зүйлнүүдые, гэрэй хушалта, карниз 
болон барилтада ехээр хэрэглэгдэ- 
дэг бусадшье зүйлнүүдые олоор бү- 
тээн гаргадаг боложо байна. 
БМАССР-эй Министрнүүдэй Сове- 
дэй дэргэдэхи барилгын материал- 
нуудые эрхилхэ управлени барилга- 
да хэрэглэгдэхэ дээрэ дурсагдаїйан 


зүйлнүүдые ехээр үйлэдбэрилдэг 
болохын тула эрид хэмжээ абаха 
зэргэтэй. 

Түрүү арга методые барилгада 


саашадаа ехээр хэрэглэгдэдэг бо- 
лоод байхада барилгын талмайнууд- 
та ажалай эмхидхэл эрид һайжа- 
руулагдаха болоно. Барилгын хү- 
дэлмэришэд болон барилгын мате- 
риалнуудые бүтээн гаргадаг про- 
мышленностиин хүдэлмэрилэгшэдэй 
хамтын хүсэлэлэй ашаар лэ энэ 30- 
рилго амжалтатайгаар шиидхэгдэхэ 
байна. Манай республикын барилга- 
шад зургаадахи табанжэлдэ энэ тү- 
рүү аргые барилгада үргэнөөр хэ- 
рэглэхэ бүхы аргатай байна. 
Партиин ХХ съездын түүхэтэ 
шиидхэбэринүүдээр зоригжойон ма- 
най республикын барилгашад болон 
барилгын материалнуудай промыш- 
ленностиин хүдэлмэрилэгшэд барил- 
гые индустриализацилгын талаар 
зургаадахи табанжэлэйнгээ түсэбые 
дүүргэхээр эрид шиндэнхэй, 
Ф. БАШУХАЕВ, 
«Бурмонголстрой» трестын 
түсэблэлгын таһагай 
начальник. 


1956 оной мартын 23. № 


БАРИЛГЫН МОДО БЭЛДЭ 
НАРА 


Барилгын модо, шулуу бэй 
һарын туршада Ульяновай 43 
жэтэ колхоз 600 кубометр модо! 
дэхээр хараалїай юм. Тиин энэ 
дэлмэридэ 10 хүнһөә бүридэһэн 
гаар бригада эмхидхэгдэжэ том 
доһон юм. Бригалын гэшүүд Г 9 й 
зулин, А. Бурганов, А. Зарубиф 
Лазарев болон бусад һайнаар 
дэлмэгилжэ, богонихоп сагай 4 
саа соо даалгабаряа үлүүлэн ді 
гэбэ. Мүнөө энэ бэлдэгдэћэн ! 
зөөлгэдэ колхоз ашаанай 
шина табиба. Тэрэшэлэн Погра 
на МТС барилгын модо зөвл 
тракторнуудые үгэхэ юм, 

Энэ бэлдэглэйэн модоор бай 
гэрнүүд, малай байранууд @ 
бусад барилганууд хэгдэхээр х4| 
лагдана. 

«Знамя Ленина», Кяхт 


АНГУУШАДАЙ АМЖАЛТАН) 


Хойто-Байгалай аймагай а 
шад партинн ХХ съездын хүнлх 
дэ абайан социалистическэ уй 
нуудаа нэрэтэй түрэтэйгөөр бэел| 
бэ. Үнгэржэ байгаа агпуурийн 
зопдо аймагай олзоборилгын аж 
үнгэрэгшэ жэлэйхидэ орходоо 
мянган түхэригтэ үлүү ехэ 4 
арћа бэлдэїэн байна, Тиин түсэб 
гадуур 300 мянган түхэригэй 
гай арһа гүрэндөө тушааба. 

Илангаяа ангуушад И. М.І 
ров, Ф. Г, Черных, И. 0 Гас дын | 
П. Я. Воропаев ба бусад ЭЖ мэл 
амжалтапуулые туйлаа. Тэлэнэ ажал, 
зонойнгоо даалгабарн 250-яад  үдэлч 
цент хүрэтэр дүүргээ, Мүн Кал мэри! 
най нэрэмжэтэ колхозой  гэш 
эвенкнүүд А. 11. Тулбуконов, Ң 
Доволин гэгшэд 2 ссзоной дай 
бари дүүргэһэн байна. Мүн «І 
да» колхозой үнинэй ангуушан Я 
Стрекаловский 40 булга баряа. 

«Красный Байкалец», Хойт 
Байга 


атал: 
Э ЭНД: 
модо 
бэлэ; 
ЇН мат 
үй бай 
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СС-э!г 
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лата к 
Имэриг 
й боло 
бүри 
р үнг: 
эй ма 
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1 КОЛ: 
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бод‹ 
0ЛОХО! 
рээ ба 
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Минин ћанамжа 


Манай ороной ажахын улам 
гэнөөр дэбжэхэтэй хамта, литер 
ра, искусство болон кино угаа 
гэнөөр хүгжэжэ байна, Совё 
орон дотор удхаараа социалист 
скэ, түхэл маягаараа национащ 
культура түргэнөөр хүгжэнэ, 
зон түрэлхи хэлэн дээрээ пом, 1 
тэ уншаха аргатай болопон 0 
Национальна кадрнууд олоорой 


5 дта № 
гажа гаранхай. Н.. 
Һүүлэй үедэ манай республ 54 он 


арил! 


хүдөө нютагуудай ажалшадт 
ГДЭЖЭ 


но харуулга пайжаржа байна. 
гэбэшье, энэ хүдэлмэридэ ехэ Д 
далнууд бии байһаар. Нэн 
кино үсөөнөөр харуулагдана. 
хүдөө нютагуудта ород хэлз 
мэдэхэгүй хүнүүд, илангаяа 
тай болоһон колхознигүуд 040 
дэнэр кино харахадаа удхыень 
ойлгоногүй, тиимэһээ кинодо 
ерэнэ. Киномеханигууд хүлөө 
лон колхозуудай клубуудые 
шад киногой удхые хур 
гаар хөөрэжэ үгээгүй. 

дэ шэнэ картинанууд тухайл 
цензинүүд газетэдэ тон үсөөй 
радаг байна. | Культурно-9 
лэй хүдэлмэрилэгшэд харуула? 
киногой нүүлээр гү, али урда 
тэрэнэй хуряангы удхые буря 
хүгшэдтэ хөөрэжэ үгэхэ тух 
домжолхо бїїотой. Мүн шэнэ 
һан кинокартинанууд тухай 
зи ходо үгэжэ байгаа һаа, 6 
хистой һэн, 


: 
< 
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118: 
й Гү) 
ТЭэСЬ 
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Б. Ван 


Амарха байра 
муутайбди 


керик; 


Курбын леспромхозой модо  асалг, 


хэлэй пункт Тээгдэ гэжэ Н Е. 
оршодог. Модо бфлэдхэл ? при 
пунктда Хорхирой, Цыгэт хүнх 


бомб 
, шу 
зайгү 

ан 
0 ТО! 
аяшу 
эгэ ү 
НД 
Тай 
эрьел 
бог 


туда 


мастерска хоёр участок ород 
Минии ажалладаг Цыгэткэ 
участогта модон трактораар 
дэдэг. Мүн Үдын МТС-эй ме 
торнууд өөһэдынгөө тракторі 
февралнин 15-һаа хойшо мод 
жэ, бидэндэ туһална, Теэд а 
гаа һүүлээр амарха, һаруул, 
гэр байрада байхын орой 
муухан гэртэ байдагбди. 

рэймнай сонхо эблэрхэй, ү 
гажанхай, үлсэжэ  Түүсжэ! 
Мүн лэмпа гэжэ нэгэ яндан 
байдаг. 


Зохид Пайнаар амарха 6 
болгохыень леспромхозой, 
бэлэдхэлэй пунктын хүтэлб 
шэдһөө эрилтэ хэхэ байнаб 


Д. До 


й мартын 23, № 71, 


БУРЯТ-МОНГОЛОЙ 


. № 7 


дЭЩОЛХОЗУУДТА БАРИЛГЫН ХҮДЭЛМЭРИ 
ҮРГЭНӨӨР ЯБУУЛХА 


элдэх Куртуллганайлхидай жэшээгээр ниитынгээ адуу малые 


у бэлд 
вай «эрэ 
р модо б 
ин Энэ! 
идээн Т 
КЭ ТОМИ 
үүд Г Фф 


энгын аймагай 


Сталинай нэ- 
уз колхоз мүнөө жэлдэ 500-- 
Лой хонндой 5 типовой бай- 


уудаг заншалтай, —гэжэ колхозой 
правлениин түрүүлэгшэ нүхэр Шаг- 
дыров шалтаг баридаг. 


Зарубин шадай Пууха 5 гэр, культба- | Шалгаад үзэхэдэ, нүхэр Шагды- 
анаар ау, байшан, 15 автомашинын | ровай «хүмнай үсөөдэнэ, хүртэнэ- 
саган х нэгэ гараж. шэнээр бариха | гүй» гэжэ хэлэдэгынь дэмы байба. 
үүлэн ДҮ ч) Эдэ барилгануудлтань 3000 | Яахадааб ГЭХЭДЭ, ЭНЭ КОЛХОЗДО 
лэһэн М үическа метр ой модон, 600 | ажалда гарадаггүй хүнүүд олон. 
аанай на метр шулуун, ехэхэн хэм- | Гадна, эндэ шиираг, залуу хүнүүд 
| Погран гес, хүбхэ орохо юм. Теэд | хүнгэхэн ажалда табигданхай, Эдэ- 
) ЗӘӨЛИ цох барилгын эдэ матернал- | нине модо бэлэдхэлгэдэ гаргаад, тэ- 
. ЇГ бэлэлхэхэ, зөөхэ хүдэлмэ- | дэнэй орондо наһажаал колхозни- 
юр байр е, муугаар эмхидхэнэ, Энэ | гуудые тгбижа болохо байгаа. Тии- 
уул 0 нис эмхидхэхэ талаар фев- | хэдэ хүбхэ малтаха, шулуу бэлэдхэ- 
хээр Хар 15Лаа мартын 15 болотор | хэ талаар нэгэ үдэрэй гү, али хоёр 

їика дотор соносхогдойон һа- | үдэрэй воскреснигүүдые эмхидхэжэ 


», Кяхта 
АЛТАН 
а 


энэ колхоз барилгын 


ан н байгаа. Теэд 


мате- 
ђудые бэлэдхэхэ талаар шу- 
зэмжээ абаха аабза гэжэ Па- 
ЭНДЭ ИЙМЭ 


н хүндэд рн абтаагүй, эз хүдэлмэриие 
"кэ Ул аха тушаа минн хөөрэлдөө, 
өр бэслү эд, хоолон шиндхэбэринүү- 
уУУрийн ЖШиалаад, хизаарлашоо. Энэнэй 


гын а эндэ оройдоо 1500-гаад кубо- 

АМЬ | одон, 200-гаад кубометр шу- 
е; 

а мэдхэгдээ, Тёс, хүбхэ гэхэ 

эригэй материалнууд огто бэлэдхэг- 

аба. байраар. 

е М | мнай үсөөдэнэ», барилгымнай 
. асы шү бригадир ажал хэрэгээ 

ТОД ЭР нэлэжэ, эдэбхи үүсхэлгүй- 
ЭЛЭНЭр даллана, бригалынгаа гэшүү- 

20-яад Ш дэлмэрине һайса шалганагүй, 
үн Кал иин халуун үс саг соо архи 
И гэп 

нов, Н 

ой даа 

Мүн «П0 : 

ра. З Сэй 1ЇЇК-гэй сентябрьска 
баряа зэ хойшо манай МТС-эй 
» Хойт": колхозуудта ба МТС-эй 
"Байга "дэ ийлээдгүй ехэ хуби- 

болоо. Парти, правительствын 
үринн апхарал оролдолгын 


үнгэрһэи жэлпүүд соо манай 


8 материалына. болон техни- 

яжа замнай инлээдгүй үргэдэһэн 

Манай станцида хүдөө ажа- 

їргэжэлтэдэй 07 А Й 

| улам р дэ лошорхотой 

Шү мохапизаторнуудай 60- 

а, ЛИТеВ сал хүлэлмэришэдэй тоо гур- 
о угаа нн олошорою. 


вэй урла жэлнүүдтэ МТС ха- 
колхозуудайнгаа зоотехниче- 


|. Сове 


циалист, 6 
лгада анхаралаа багаар 

ал 5 
ациона гн байгаа, Һая болотор 
кэнэ, (оло малай, хониной байпа- 
э пом, Ш охоп колхозуудлта хуушан 

пон ба байгаа. 
элоород  ° Малай типовой шэнэ бай- 


№ МТС-эй ба колхозуудай 
ехэхэн анхарал хандуулагда- 
Й онһоо эхилээд, МТС-эй хү- 
илгын гурбан бригада эм- 


еспуб 


лшадта 
байна. 
э ехэ 
Нэн 
дана. аймагай «Улаан-Бургал- 
хэлэ озой гэшүүд КПСС-эй ХХ 
гаяд шиндхэбэринүүдтэй танил- 
һүүлдэ саашадаа ажалайн- 
УД ОЛОН Ы. дээшэлүүлэн, ойрын 
ХЫСНЬ т; ажахынгаа гол һалбари- 
КИНОДО ёханизацилха, тиигэжэ кол" 
хүдөөг ян шадалтай болгохо гэжэ 
бл бай ажахын гол їалбари бо- 


їяжал урда жэлнүүдэйхидэ 
Тураггүй түргэнөөр хүгжэ- 


үй. 
ухайда 

үсөөй 
рно-гэ 
руулаг, 
” урда 
бурят 
э туха 


Гүрэнэй Бурят-Монголой 
атр Цао Юй гэгшын «Сэл- 
ри» гэжэ пьесые зүжэг бол- 
ба. Манай театрын сценэ 


шэнэ : 
ухай 0 тад автораи пьесын анха тү- 
еэ табигдажа байһаниинь 

паа, СХ г лтай. 
оной декабрь. Хитадай 
Ванчи с'а томо городуудай нэ- 
шзининс сүлөөлһэнэйнгээ 


эртэ урдын Бээжэн (Пекин) 
Арадай Революционно ар- 


Өө 

ира еллээд байан үсһөө зүжэг 

4 рикано-хитадай харилсан 
алга». гэжэ обществын 


моло 0 
кэ Н 
эДХЭЛЭЙ 
ЫГЭТКЭ 
ород@ 
гэткз 
раар 1 


гуманность» гэжэ медицин- 
тудай врач Джексоной ка- 
приёмно. Газааїаа самолё- 
нхинэлдөөн, үхэр буугай 
бмбонуудай тэһэрхэ, эшхэ- 
шуурган һалхинай шууяха 
үй соностоно. Чан Кай- 


й меха 
кториу 
) МОДО 
эд ажа 
уул, 2 
орондо 
ди. Э 
, үүд 
сжэ 0 
ндан 


а ба 
зой, 
гтэлб 
йнаб 


Дор 


и һандаржа байгаа заса- 
томо чиновтигууд, сэрэгэй 

л, аралжаа наймаа- 
үгөөр хэлэхэдэ, арад 30- 
үүн дээрэ һуудаг хорото этэ- 
Тайвань арал болон США 
дэн зугадахаяа хүл хөөр- 
боложо байнад. 


удай научна хүдэлмэрӣлэг- 
сүдентнүүдэй, врачуудай 
рад зоной дайсадшье, ара- 
юл жаргалай түлөө ами 
ШЇрлангүй тэмсэжэ байдаг 
бии. Мүн тэдэнэй дунда 
ро, эхэ орондоо үнэн сэ- 
оролдолгоо гарган ажал- 
аг, зүгөөр хамарһаа саа- 


Барилга ехээр 


“СЭЛМЭГ ТЭНГЭ 


болохо дэн. Эндэхи колхозой конто- 
родо хүдэлдэг зарим хүнүүд, хүнгэ- 
хэн ажалтай колхознигууд өөһэдтөэ 
гэрнүүдые барихаяа модо бэлэдхэ- 
жэ байха юм. Хэрбээ колхозой' ба- 
рилгануудта орохо модо, шулуу, 
хүбхэ, тёс мэтые сүм бэлэдхээд, һүү- 
лээрнь колхознигуудтаа өөһэдычн 
гэрпүүдыеы  барихыень дурадхаа 
һаань ехэ таарамжатай, гүрэн түрын 
удхашанартай ниитын хүұдэлмэри 
саг соогоо бүтээгдэхэ байгаа. 
Барилгын бригадын бригадир мо- 
до бэлэдхэжэ байһан колхознигуу- 
дай ажалые хинан шалганагүй, 
ажал хүдэлмэридэнь туйалнагүй. 
Бригадир пүхэр Балбаров хэн һай- 
паар, хэп муугаар хүлэлмэрилнэб 
гэжэ мэдэхэгүй байба. Энэ шүхэр 
«энэмпай үгы, тэрэмнай үгы» гэжэ 


| зоотехническэ барилга хэхыень эль- 
гээгдэһэн юм. Тэлэнэй хүсөэр 100— 
100 толгой үхэрэй ба гахайн типо- 
вой хоёр байра бэлэн болоо. 

Гэхэтэй хамта, барилгые амжал- 
татайгаар ябуулха гэхэдэ, барилгын 
материал дутамаг дээрэһээ ехэхэн 
һаад ушаруулагдадаг. 1055--1956 
онуудта манай эндэхи Хрущевой шэ- 
рэмжэтэ колхоз барилгын модо бэ- 
лэдхэхэ түсэбөө дүүргэһэн байгаа. 
Тус колхоздо хүдэлмэрилдэг 21 хүн- 
їөө бүридэйэн бригада өөһэдынгөө 
хүсөөр модо отолдог, таллуулдаг, 
мүн барилга ҳэдэг юм. 

Барилгын модоной дутамаг дээ- 
рэһээ үнгэрһэн жэлдэ МТС-эй ба- 
рилгын бригадануудые колхозуулта 
нэмэжэ табиха аргагүй байгаабли, 

Барилгын моло, шулуу бэлэдхэхэ, 
зөөхэ тушаа республика дотор сонос- 
хогдойон Пара соо хүдэлмэри ни- 
лээдгүй ехээр үргэдхэгдөө, Мүнөө 
үсдэ барилгын моло бэлдэхэ, шэрэ- 
хэ хүдэлмэридэ манай МТС-эй 63 
механизаторнууд, 10 гусенична трак- 


эжэ, харьяата колхозуудтаа тор хүдэлмэрилнэ. Һүүлэй мэдээгээр 


ХЭН 


| жэ, тэрээнїээ ородог олзо доход ни- 
лээд дээшэлээ, 

Гэбэшье, эндэ малай типовой ћайн 
байранууд үшөөл үсөөн. Энэ дутаг- 
далые усадхаха гэжэ шиидээд, кол- 
ХОЗОЙХИД нёдондо жэлһээ эхилэн 
малдаа типовой байрануудые бари- 


типовой байраар тангая 


Хөөрэлдэхэнь олон аад, хэһэниинь бага 


колхозой правленидэ яба ябайаар 
ехэнхи сагаа үнгэргэдэг. Өөрөө үүс- 
хэл гаргаад, энэ тэрэ дутагдалнуу- 
дые усадхаха гэжэ тэрэ огто орол- 
додоггүй. Ядахадаа бригадынгаа 


ошоһониие, ямаршье ажалда гара: 
Паниие мэдэдэггүй, Тиигээд «манай 
бригада машинагүй» гэжэ ябадаг. 
Колхозой правлени ямар нютагта 
малай байрануудые барихада таа- 
рамжатайб гэжэ мүнөө хүрэтэр то- 
дорхойлоогүй байћаар. Жэшээлхэдэ, 
Талын Харганаа гэжэ нютагта хони- 
ной нэгэ байра бодхоохо гэжэ модо 
зөөһэн аад, тэрэ нютагта хони 
адуулхада таарахагүй, бэлшээринь 
холо, уһа багатай гэлсээд, ондоо тээ 
бариха гэжэ шиидэһэн байха юм. 
Тэрэ модоёо барилгын бодхоогдохо 
| газарта лахни зөөхэ баатай болоо. 
Иимэ бодомжогүйгөөр ажал хэхэдэ 
хэндэ хэрэгтэй гээшэб даа. Гансал 
колхоздо үлүү хохилол болоно бшуу. 
Дээрэ дурсагдалан баримтанууд- 
наа тобшолол хэхэдэ, Сталинай нэ- 
рэмжэтэ колхозой правлени ба пар: 
тийна эхин организаци барилгын 
модо, шулуу хүбхэ бэлэдхэхэ хүдэл- 
мэрине бодотоор хүтэлбэрилнэгүй, 
харин энэ шухала хүдэлмэриие зүн- 
дэнь орхижорхёо. Партнин Сэлэн- 
тып айком, аймгүйсэлком энээн ту- 
шаа шанпа хэмжээ абаха бэзэ. 
| Б. Ширеторов, манай 
корреспондент. 


Механизаторнууд барилга хэнэ 


З мянгаад кубометр модон шэрэг- 
дээ. Барилга дээрэ хүдэлмэритжэ 
байлан бригаланууд ажалай эрхим 
амжалтануудые туйлана. Жэшээл- 
хэдэ, Хрушевой нэрэмжэтэ колхоздо 
Г. Пакулевой хүтэлбэрилдэг меха- 
низаторнууд 100 толгой эбэртэ ма- 
лай байха шэнэ байра барижа за- 
халаа. Энэ бригада 400 кубометр 
модо отолоо, 1000 кубометр модо 
зөөгөөд, тэрэнээ хюрөөдэһэн байна. 

Харьяата колхозуудтаа барилгын 
модо ехээр бэлэдхэхэдэнь туһалха- 
һаа гадна, МТС-най өэһэдтөө олон 
барилгануудые бариһан байна, Жэ- 
шээлхэдэ, нёдондо 10 автомашинын 
гараж, томо сарай бариһан байна- 
бди. Мүнөө 1000 кубометр модон 
бэлэдхэгдэнхэй, 


жа эхилбэ. Түрүүн 200 гахайн байха 
байра шулуупаар баригдаа. Мүнөө 
жэлдэ 200 толгой үхэрэй байха хоёр 
байра, хонидой 2 байра шулуугаар 
баригдахань, Мүн хүүгэдэй ясли, 


ша холые харадаггүй, наукые поли- 
тикалаа таһалдаг эрдэмтэд бии, 


Тэдэнэй нэгэн — пьесын гол ге 
рой--профессор Лин болоно. :Про- 
фессор Лин энэ институдта 20 гаран 
жэл соо научна ехэ хүдэлмэри хэжэ, 
холо ойгуур нилээд мэдээжэ боло- 
Һон, эрдэмтэд болон студентиэртэ 
хүндэтэй эрдэмтэ юм. Институдай 
бактериологиин кафедрые эрхилэг- 
шээр хүдэлмэрилдэг профессор Лин 
тарбаган тахал үбшэниие яажа эм- 
шэлхэ тухай шэнжэлэлгын хүдэлмэ- 
ри хэжэ байха зуураа, хитадай ма- 
на һохор гэжэ амитанда энэ үбшэ- 
нэй бэлээр халдадаг байһаниие то- 
доруулһан байгаа. Урдань мана По- 
хорые холо газарта зөөлгэн абааша- 
ха аргагүй, харгыдаа үхэшэдэг бай- 
гаа ха. Профессор Лин тэдэниие 
мүн холо газарта хайшан гэжэ зөө- 
хэ арга олонхой. 


Теэд тэрэ гэнэн хонгор хүн байжа, 
тэдэ амитадые холо газар яажа зөө- 
хэ, тэдээндэ тарбаган тахал. яажа 
халдааха, тэдэнние үсхэхэ тухай то- 
доруулїан шэнжэлэлгэнүүдээ аме- 
риканска профессор Паццида дам- 
жуулан эльгээжэрхнипэ. Тэрэ хадаа 
халуун үбшэнэй--тнфэй микробуу- 
дые шэнжэлхэ хүдэлмэридэнь Пац- 
цида туһалжа байнаб гэжэ һанаћһан 
байгаа. Джексопой Һалаха һандаха- 
гүйдэнь үбгэжөөл американска нэгэ 
журналда мана Нохорто тарбаган 
тахал халдааха тухай статьяшье бэ- 
шэһэн байгаа ха. 

Харин һүүлдэ, Арадай засагай 
тогтойоной һүүлдэ мэдэхэдэнь, Пац- 
ци хадаа нюуса лаборатори соо хэ- 
дэн жэл удаагуур мана һохорто хай- 
шан гэжэ тарбаган тахал халдаа- 


Саашадаа малажалай хүдэлмэри- 
нүүдые үргэнөөр механизацилхын 
тулада манай МТС-эй механизатор- 
нууд бүхы арга боломжонуудаа эли- 
рүүлжэ, ашаглахаар хараална. 

Г. Васильев, Байкало-Куларын 
аймагай Кабанскын МТС-эй 
директор. 


эбди 


байрын 10 гаран гэр, гостиница ба 
бусад барилгапууд модоор баригда- 
ха юм. 


Мүнөө бригада, звено бүхэндэ то- 
дорхой түсэб табигданхай, Тэдэнэр 
барилгада хэрэгтэй модо, шулуу, 
цемент гэхэ мэтын ехэнхи хубииень 
бэлдээд, зөөжэ дүүргэбэ. Энэ хүдэл- 
мэридэ Бургалтайн МТС-эй механи- 
заторнууд ехэхэн үүргэ дүүргэнэ. 


Д. Буянаев. 


аваа 


мэдэлдэ байһан машинын хаанашье | 


ҮНЭН 


Украинска ССР. Компнтернын нэрэм- 
жәтә Херсонско сүдна бүтээлгын завод 
баржануудые түлхеэд ябадаг шэнэ тү- 
хэлэй буксир-толкач бүтээнэ. 


| ЗУРАГ ДЭЭРЭ: нуур 
шэнэ буксир-толкач. 
ТАСС-эй фотохронино. 


дээрэ... ябаха 


Республикын колхозуудта һү 
һаалгын ябаса тухай 1956 
оной мартын 20-ной мэдээн 
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1% - м) и 1 с 
Зэдын 22,6 262,5 241 
Тарбагатайн 22,5 3797 43,8 
Сэлэнгын 22,5 350,7 28,9 
Прибайкальска 20,8 127,4 45,0 
Иволгын 20,5 296,4 27,8 
Кяхтын 19.8 264.3 23,6 
Хориин 19,1 2281 — 
Яруунын 19,1 271,9 21,2 
Кударын 18,0 273,0 21,6 
| Бичурын 17,4 242,2 16,4 
| Заиграйн 1608 242,1 27,9 
Кабанскын 16,6 2828 23,9 
Түнхэнэй 16,6 220,2 23,0 
Мухаршэбэрэй 16,5 .224,1 21,9 
Хэжэнгын 16,0 191,3 17,8 
Курумканай 14,8 176,9 15,1 
Б.-Кударын 138 242,3 23,7 
Баргажанай 13,5 144,7 11,4 
Ториин 13,3 154,1 12,2 
| Закамепай 12,4 110,6 5,3 
Мүнөө хаа хаанагүй үнеэд олоороо 
тугаллажа,хагда Һайнтай бэлшээринүүд 
гаража, һу һаалгые эрид дээшэлүүлхэ 
саг болоо. Зарим аймагуудай, жэшээл- 
хэдз, "Тарбагатайк, Прибайкальска, 
Иволгын, Сэлэнгын аймагуудай колхо. 
зууд һү һаалгаяа һүүлэй үедэ нилээд 
дээшэлүүлжэ байна, Прибайкальска 
аймагай колхозууд февраль һарын 
һүүлшын 10 хоног соо үнеэн бүриһоө 
35,7 литр һү һааһан байгаа Һаа, март 


Һарын түрүүшын 10 хоног соо __ 42,4 
литр, харин хоёрдохи 10 хоног соо 45 
литр һү һаагаа. 


Гэбэшье, олонхи аймагуудай колхо- 
зууд үбэлэй Һарануудта ехэ һү һаажа 
абахын түлөө ёһотойгоор тэмсэнэгүй, бү- 
хы арга боломжонуудаа хэрэглэнэгүй. 
Һү һаалгаар, илангаяа Закаменай, То- 
риин, Баргажанай, Байкало-Кударын 
аймагуудай колхозууд ехээр гээгдэжэ 
ябана. Эдэ аймагуудта һүн яахадаа ба- 
гаар һаагданаб гэхэдэ, колхозуудай, 
МТС-үүдэй хүтэлбэрилэгшэд, мүн хүдөө 
ажахын мэргэжэлтэд малай ашаг шэ- 
мые дээшэлүүлхын түлөө хүсэд орол- 
долго гарганагүй, малшадайнгаа дунда 
социалистическэ  мүрысөө дэлгэрүүл- 
нэгүй. Энэ юун дээрэһээ харагданаб гэ- 
хэдэ, арга боломжоор адли, хоюуландаа 
“хүршэ Прибайкальска болон Байкало- 
Кударын аймагуудай нолхозууд һү 
һаалгаар тад ондоо үрэ ДҮНТЭЙ, 


Мүнөө бин байһан үбһэ тэжээлээ най. ганууд хэгдээ, Мүн 


наар буйлуулжа, амта оруулжа, үнеэд- 
тэз эдюулхэ, хагда ехэтэй газарта бэл- 
шээхэ, тнигэжэ һү гарасыень эрид дээ- 
шэлүүлхэ хэрэгтэй, 


66 ТЕАТР туратай, хитад абари зантай хүн 

байха ёһотой гэжэ Һанагдана. 

Естта====6 Өөрөөшье профессор «би эрдэмтэ 

хаб, тэрэниие хайшан гэжэ шэ- | болоходоо хитад хүн зандаа үлөөб» 


нэ дайнда хэрэглэхэб гэжэ шэн- 
жэлэлгын хүдэлмэри хэжэ бай- 
һан байба. Эрдэмтэд гээшэ арад зо- 
ной аша тупын тулада имагтал шэн- 
жэлэлгын хүдэлмэри хээд, харин 
политикада хамааралсаха ёїогүй гэ- 
жэ һанажа ябадаг, зон нүхэдэйнгөө- 
шье хэлэхэдэ ойлгодоггүй, үнэншэ- 
дэггүй профессор Лин энэ мэдээсэ- 
лые тон хүндөөр, бүхы сэдьхэл зүр- 
хөөрөө ззбүүсэн угтана, Капиталай 
эрхэдэ орожо, зарим эрдэмтэд хүн 
зониие һүрэг олоорнь хюдаха халда- 
барита үбшэ--милан тахал тарааха, 
тийгэжэ хүн дүрсэеэ, хүн сэдьхэлээ 
алдаха юм гэжэ тэрэ яашьс һана- 
даггүй байгаа. Харин һүүлдэ өөрын- 
гөө алдуу эндүүе мэдэржэ, үбгэн 
профессор арад зонойнгоо аша ту- 
һын түлөө, шэнэ дайнда эсэргүү 
шанга тэмсэлшэдэй нэгэн болоно. 


Профессор Линэй ролиие наада- 
пан БМАССР-эй габьяата артист 
Буда Николаевич Вампилов өөрын- 
гөө дуратай хүдэлмэридэ--научна 


| хүдэлмэридэ бүхы хүсэ шадалаа үгэ- 


дэг, алдуугаа мэдэжэ, буруугаа ойл- 
готороошье «политикада хамаардаг- 
гүй», хуушанай эрдэмтын образые 
яһала һайнаар гаргаа, Бэлиг шада- 
бари ехэтэй актёр образдоо үнэн 
зүрхэнһөө орожо, буруу һаналда 
төөриһэн, холые харахагүй, зүгөөр 
зориг сэдьхэл ехэтэй үбгэн профес- 
сорэй ролиие жэгдэ һайнаар, үнэн- 
шэмэ бэрхээр наадана. Теэд, хитад 
зрдэмтын, имагтал хитад хүнэй аба- 
ри зангые актёр үшөөл хүсэд гарга- 
нагүй гэжэ һанахаар. Үбгэн прифес- 


"сор ёһотойл хитад хүн, хитад куль- 


гэжэ хэлэнэ ха юм. Вампиловай 
наадахада профессор Линиие совет- 


скэ гү, али европейскэ ямар нэгэн 
ороной профессорһээ илтаруулхын, 
энэ бїїотой хитад хүн, хитад эрдэмтэ 
гэжэ үнэншэхын аргагүй. Эпээн ту- 
шаа бодожо үзэмөөр, хитад хүнэй 
онсо өөрэ талануудые мэргэнээр 
харуулха тиимэ юумэнүүдые үшөөл 
бэдэрмээр гэжэ ланагдана. Зүжэгые 
табигша режиссёрнууд Ф. С. Сахи- 
ров, Ц. Г. Шагжин гэгшэд, мүн ар- 
тистнууд бїїотойл хитад ажабайдал, 
хитад хүпүүдые харуулхын тулада 
үшөөл оролдохо бїотой, 


Урда Хитадта бэшэ, наана Бээ- 
жэндэ болоһон ушар хадаа (түрүү- 
шын картинануудта) үбэлэй де- 
кабрь Пара соо яћала хүйтэн байха 
ёһотой байгаа. Теэд, хүнүүд булта 
зунай хубсаһаар ябана. Хитад 
фильмнүүдые, зурагуудые харахада, 
хүбэнтэй үмдэ куртигые үмдэїэн хү- 
нүүд ябадаг, Ядахадаа зарим нэгэн- 
дэншье, жэшээлхэдэ, үбгэн хүдэлмэ- 
ришэндэ хүбэнтэй хубсала үмдэ- 
хүүлжэрхихэдэ болохо байгаа. 


Зүжэг соо элдэб абяа шэмээн ехэ 
удхашанартай байдаг. Түрүүшын 
картинада газаа бомбо, һомонуудай 
тэһэрхэ абяанууд зарим үсдэ эли 


нууд заримдаа газаа юунэй боложо 
| байпые мартажархина, гэнтэ аргагүй 
гехэ нэерээнэй болошоходо, тэрэнинс 
дуулангүй үнгэршэнэ. Тнимэһээ саа- 
наһаа гаргагдажа байгаа абяанууд 
заримдаа зорилгодоо хүрэжэ шада- 
| 


нагүй. 


| Пайнаар гаргагданагүй. Мүн артист- | 


Зүжэг яһала зохидоор шэмэглэг-| 


Һайрамай 


МэргэЖэлтын зүбшэл 


ура яажа 


тогтоохоб? 


Зургаадахи табайжэл соо хүдөө 
ажахын культурануудай ба үбһэ но- 
| гооной ургаса нилээд дээшэлүүлэг- 
дэхэ Сїїотой. 

Манай республикын олонхи айма- 
гуудта хура бороо багаар ородог. 
| Тнимэйээ таряанай болон үбһэ но- 
| гооной ургаса дээшэлүүлхын тула 
| газарай хүрьһэндэ шинг нойто ехээр 
бариха шухала. 

Эпээнине олохон колхозууд болон 

| МТС-үүдэй хүтэлбэрилэгшэд ойл- 
гожо, таряанай ба сабшалангай га- 
зар дээрэ саћа ТОГТООХО, ТОШОН ха- 
 яяаха хүдэлмэри хэдэг болоо. 
". Баргажанай, Курумканай, Ивол- 
гын аймагууд тошон халяаха түсэ- 
| бөө үлүүлэн дүүргээ. Баргажанай 
аймагай. Маленковой нэрэмжэтэ 
колхоз тошон халяажа, мүльһэ 
ехээр хүргөө. Луговод Иван Андрес- 
вич Мисюркесвэй хүтэлбэреэр би- 
шыхан булаг дээрэ 200 мянгаад ку- 
бометр мүльһэн тогтоогдоһон байна. 
Энээпэй ашаар 400 гаран гектар 
таряанай газар уһалагдахань. 

Республикын суута луговод нүхэр 
А. И. Батышев (Сэлэнгын аймагай 
ХҮПІ партсъездын нэрэмжэтэ кол- 
хоз) 80 мянган кубометр мүльйэ 
хүргөө, Тэрээгээрээ 100 гектар саб- 
шалан уйалжа, ургасыень дээшэ- 
| лүүлхээр хараална. Гэхэтэй хамта, 
саһа тогтоолгоор, тошон халяалгаар 
республикын колхозуудта үшөөл ба- 
га хүдэлмэри хэгдэһэн байна. 

Дулаан болохотой хамта саһан 
түргэн хайлажа, жалга, гол горхо- 
нууд руу урдадаг гээшэ, Үгсүүр та- 
шалантай газарта тогтоогдоһон са- 
һан хайлахадаа, тэрэ дары хуу ур- 
дашадаг. Гадна, һайрамай уйан ур- 
дахадаа газарай тон үрэжэлтэй, дээ- 
дэ хүрьһые эбдэхэһээ байтагай урга- 
малда хэрэгтэй бүхы тэжээлтэ бо- 
досуудые урадхуулан абаашадаг 
байна, Хэрбээ Һайрамай ућһые за- 
лаагүй һаа, хэдэн жэлэй үнгэрхэдэ 
таряанай газар эдлүүриһээ хаягда- 
жа болохо юм, 


Тиимэһээ саһанай хайлахада бин 
болоһон ућые тогтоожо, хүрьһэндэнь 
шэнгээхэ гээшэ тон шухала. 


Һайрамай уһа тогтоохо хүдэлмэ- 
ридэ халуун намарїаа хойшо бэлэд- 
хэхэ хэрэгтэй. Мүн хабартаа сабша- 

глангай таряанай газар дээрэ саһан 
хаалтануудые хэрээһэлүүлэн хэхэ 
шухала. Энэ ушарта участогуудай 
саһан этүүрээр, квадратнаар хаха- 
лагдадаг. Хэрбээ саһанай 15—20 
сантиметр зузаан һаань, квадрадуу- 
дай нэгэ хажуунь 15--20 метр ута 
байха ёһотой. Эртын тарилга хэхэ 
газарые түргэн гэдхээхэ гээ һаа, 
квадрадуудай зосоо таладань 2--3 
адха үнэйэ сасахада зохистой, Һай- 
са дарагдаћан, нягтаржа Пууйан са- 
һан удаан хайлажа, газарынь удаан 
дулаасадаг. Оройн культурануудые 
тариха газарта энэ арга хэрэглэхэдэ 
болохо. 


Шэнэ г 


Жэл ерэхэ бүри Кударын аймагай 
Октябрьск тосхон болбосон түхэл- 
тэй боложо байна. Һүүлшын 2--3 
жэлэй туршада эндэ хүүгэдэй сад, 
столово, бани ба бусад олон барил- 
ажаһуудалай 
гэрнүүдые бариха хэрэгтэ ехэхэн 
анхарал хандуулагдана. 

Ехз-Кударын МТС-эй механиза- 


дэһэншье ћаа, (уранзурааша 
БМАССР-эй габьяата ажал-ябуу- 
лагша Б, Б. Чернутов) нөөхи хитад, 


имагтал хитад ороной шэнжэ үшөөл 
оруулагдажа шадагданагүй гэжэ 
һанагдана. Хитадай эртэ урдын сто- 
лица Бээжэндэ болойон ушар хадань 
сонхоор саана олон дабхар ганжар- 
нуудтай хитад барилгын гэрнүүдэй 
оройцуудые харуулжархёо һаанъ 
лайн байха һэн. 


Профессор Линэй басаган нюдэ- 
нэй врач Му Ланай образые актриса 
Валентина Найдакова һайнаар гар- 
гаа. Хүдэлсэ, хараса бүхэнииень, аяг 
зангынь харахадаа одоол энээхэн ба- 
саган ёһотой хитад басаган гэжэ ћа- 
нахаар. Түрүү Паналтай урихан 30- 
хид хитад басаганай ролиие артист- 
ка үнэншэмэ зохидоор наадана. 
Мүн тэрэшэлэн актёр Цыден Бад- 
масвич Дамдинов харахагүй боло- 
һон ұбгэн дархан Чжаогой ролиие, 
багаханшье їїаань, сэдьхэл хүдэлгэ- 
мөөр наадана. Илангаяа наһа бара- 
Һан хүгшэнэйнгөө хубсайые гартаа 
абаад байхань мартамаар бэшэ. Ха- 
ра амяа хараһан, билдагууша, зү- 
гөөр хүн эльгэгүй хатуу зоригтой, 
өврынь хэлэдэгэй ёһоор «үбшэнтэ- 
нине эмшэлдэг бэшэ, харин үбшэ- 
пиие эмшэлдэг» врач Ю-гэй ролиие 
БМАССР-эй искусствонуудай габь- 
яата ажал-ябуулагша Буянта Аю- 
шип бэрхээр наадана. 


Институдай проректор, партбюро- 
гой секретарь Дунай ролиие наада- 
һан РСФСР-эй габьяата артист 
А. С. Ильин, врач Хэгэй ролине 
наадаһан залуу актёр В. Г. Саман- 
дуев гэгшэд арад зоноо хатуу шанга 
тэмсэл соогуур хүтэлжэ, орон дото- 
роо революци хэлэн Хитадай гай- 
хамшагта коммунистнуудай түхэл 


Хаалтанууд хоорондоо 10-һаа 20 
метр хүрэтэр зайтай байха зэргэтэй. 
Эгсэ ташаланда хаалтануудые са- 
паар, наг шэбхээр гү, али хара га- 
зарта шоройгоор хэхэдэ болохо. Тэ- 
дэнэй хоорондо 15--30 метр зайтай 
байха. Тнин ташалангай эгсэ болохо 
бүринь хаалтануудай  хоорондохи 
зайс бага болгохо шухала, Хаалта- 
нуудые дахан уһанай урдахагүйн 
тула ябад гээд лэ хаалтаяа үгсүүр 
өөдэнь годнруулан татаха хэрэгтэй, 
Хаалта 20--30 сантиметр үндэртэй, 
50--60 сантиметр үргэнтэй байдаг. 
Трактораар нэгэ үдэр соо 40 га хү: 
рэтэр талмайда хаалта хэжэ болохо 
юм. 

Кударын аймагай Молотовой нэ- 
рэмжэтэ колхоз (түрүүлэгшэнь С. В. 
Кривогорницын, агрономынь А. В. 


Максимова) 1955 опой хабар 324 
гектар газарта һайрамай уйа тог" 
тоогоо һэн. Энэ хүдэлмэри тэндэ 


яажа хэгдээб? Түрүүн тракторнуу- 


даар хаалтанууд татагдаа. Һүү- 
лээрнь саһапай хайлажа захалха- 
да тусхай бригада үдэр Түйнгүй 


ажаллажа, Пайрам тогтооһон бай- 
на, Уһалагдаһан пазарнаа га бү- 
риин 13 центнер, удалагдаагүй га- 
зарһаа га бүрииц 9 центнер шэнии- 
сэ абтайан байха юм, Энэ колхоз 
нёдондонойнгоо .жэшээгээр мүнөө 
хабар 700 гектар газар һайрамаар 
улалха гэжэ шиндээд, бэлэдхэлэй 
ехэ хүдэлмэри хээ. 

Энэ талаар Иволгын аймагай «8-ое 
Марта» колхоз мүн һайн үрэ дүн- 
гүүдые туйлаа. Эпэ колхоз Тайра- 
май уһаар уһалаглаһан 150 гектар 
газарай га бүриһөө 11 цептпер та- 
ряа хуряаһан байна. 

Һайрамай уһа тогтоохын тула, мүн 
үнэһэ, шорой. торф хэрэглэхэдэ бо- 
лохо. Эдэ гурбанай али пэгые саһан 
дээгүүр 2—3 метр үргэнтэйгөөр зу- 
рылган адхаха хэрэгтэй. Нэгэ гектар 
газарта 2—3 тэргэ үнэһэн, шорой гү, 
али торф хэрэгтэй болодог. Үнэһэ 
адхаһћан саһан түргэн хайлажа, га- 
зарайнь хүрьпэн гэдэжэ, тэндэнь 
улан шэнгэдэг юм. 

Таряанай ба сабшалангай газарай 
ташалангуудта элдэб хаалтануудые 
хэжэ, һайрамай уйа хэрэгтэй тээ- 
шэнь урадхуулхада болоно. 

Һайрамай ућһа тогтоохо хаалтануу- 
дай хойноһоо саг үргэлжэ харууїал- 
ха шухала. Юуб гэхэдэ, хаалтанууд 
зарим газартаа хайлажа, уйа бари» 
хаа болишодог. Эпэ хүдэлмэри мэ» 
нэ гэһээр хаа хаапагүй эхилхэ шу- 
хала. 

Энэ харюусалгатай ба ашагтай 
хүдэлмэридэ бүхы хүсэсэ элсүүлбэл, 
республикып колхозууд орооЛо та- 
ряанай болон үбһэ ногооной үндэр 
ургаса ургуулжа шалаха байна. 

В. Козлов, БМАССР-эй 

Министриүүдэй Совсдэй дэргэдэхи 

уһанай ажахын управлениин 
глапиа инженер. 


эрнүүд 

торпуул өөр өөртөө олон тэрнүүдые 
барийан байна, Тус МТС өөр өөртөө 
гэр бариха механизаториуудые ба- 
рилгын материалнуудаар, барилга» 
шадаар хангадаг. Гансахан 1955 он» 
до тус МТС-эй хүдэлмэрилэгшэд бай» 
рын 6 тэр барижа оройлон байна. 


Г. Цыдыпов. 


лаана сены 


шэнжые харуулха ёһотой байгаа. 
Хоюулан яһала һайнаар паадаба- 


шье, хүнэй дура сэдьхэл татамаар 
ёһотойл коммунистнуудай образые 
үшөөл гаргажа шаданагүй, Хоюу- 
лан дапшье һаа томоотойнууд гэхэ 
гү, хүг соггүй байна, Эдэпэр буса- 
дые хойноһоо дахуулха, ударидаха, 
хүнүүд байха бїотой байгаа. Зүгөөр, 
ургажа ябаа залуу актёр Виктор Са» 
мандуев, бүхы оролдосоо гарган, 
жэгдэ Һійнаар шнаадана гэжэ тэм- 
дэглэхэ хэрэгтэй. 


Чан Кай-шиин ћахюулай тагпуул- 
шадай--хүн дүрсэеэ, эшэхэ пюураа 
алдаһан дээрмэшэдэй образуудые: 
ахалагша тагцуулай--Петр Нико- 
лаев, оодон тагнуулай--РСФСР-эй 
габьяата артист Чойжинима Гени- 
нов һайнаар, һопирхолтойгоор 
паадапа Мүн тэрэшэлэп Мэри 
Люгой, аралжаа паймааша Ся Хэ- 
фэйн, профессор Цзяпай рольпуу- 
дыс наадаћап БМАССР-эй габьяа- 
та артистнууд Ю. 1. Шангина, Б.Ц, 
Ринчино, И. Е. Миронов гэгшэд ћо- 
нирхолтой образуудые байгуулаа. 

Оршуулга тухай хэдэп үгэ хэлэ- 
мээр. Оршуулга соо заримдаа модо- 
хир үгэнүүд, нугалаацууд бин. Жэ- 
шээлхэдэ, Чень-Лянай үгэ соо «Уй- 
дем мать» гэжэ байпаннинь «эхэ 
ябая» гээд оршуулагдаа. Теэд бурят 
хүн эхэдээ хандахалаа «эжы ябая» 
гэдэг бшуу. Энэ: мэтып юумэпүүд 
олон. 


Юрэнхыдөө зүжэг зарим дутаг- 
далпуудтайшые һаа, Топирхолтой- 
гоор харагдана, Саашадаа театрын- 
хид ахадүү хитад арадай драматург- 
нуудай пьесэнүүдыс зүжэг болгон 
Голоориь табижа байгаа һаань, бү- 


рил һайи байгаа. 
Д. ЦЫРЕНЖАПОВ. 


(009-34 Министрнүүдэй 
боведэй ГүрүүлэгШын 
нэгэдэхи орлогшо А. И. 
Микоян Кабулда ерэбэ 


ҚАБУЛ, мартын 21. (ТАСС). 
СССР-эй Министрнүүдэй Соведэй 
Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо 


А. И. Микоян, тэрээнтэй суг ябалса- 


һан хүнүүд мүнөөдэр Кабулда 
ерээ. Пакистанай республика гэжэ 
соносхогдоћонтой дашарамдуулаг- 


дан болохо һайндэрлэлгэдэ хабаа- 
далсахын тулада нүхэр Микоян, тэ- 
рээнтэй суг ябалсаһан хүнүүд Ка- 
булһаа Карачи орохо юм. 

Афганистанай гадаадын хэрэгүү- 
дэй министрын нэгэдэхи орлогшо 
Мухаммед Мейвандвал, Афганиста- 
най гадаадын хэрэгүүдэй мипистер- 
ствын протокольно таһагые даагша 
Тарзи, СССР-їїзэ Афганистанда бай- 
даг посол М. В. Дектярь, Кабулдахи 
советскэ посольствын дипломатиче- 
ска хүдэлмэрилэгшэд, тэрэшэлэн, 
Кабулда байдаг дипломатическа тү- 
лөөлэлгын хэдэ хэдэн зургаануудые 
толгойлогшонор нүхэр А. И. Микоя- 
нние, тэрээнтэй суг ябалсаһан хү- 
нүүдые Кабульска аэродром дээрэ 
угтаа. 


А. И. Микоянай Кабулда 
ошоод байһан тухай 


КАБУЛ, мартыг 21. (ТАСС). Ка- 
бульска  радиогой дамжуулһанай 
ёплоор мүнөөдэр Кабулда ошоод 
байсан. СССР-эй Министрнүүдэй 
Совсдэй Түрүүлэгшын нэгэдэхи ор- 
логшо А. И. Микоян премьер-ми- 
нистр Мухаммед Даудтай, Афганис- 
танай правительствын бусад гэшүүд- 
тэй уулзаа. Хоёр ороной хоорондохи 
харилсаанда хамаатай асуудалнуу- 
дые А. И. Микоян №. Дауд хоёр зүб- 
шэн хэлсэйэн байна, 


Польско Нзгэдэмэл 
хүдэлмэришэнэй партиин 
Центральна Комитедэй 
Ч! пленум 


ВАРШАВА, мартын 21. (ТАСС). 
Польско Нэгэдэмэл хүдэлмэришэ- 
нэй партиин Центральна Қомитедэй 
УІ пленум үсэгэлдэр Варшавада бо- 
лоо гэжэ польско хэблэлэй агентст- 
ВО МЭДЭЭСЭНЭ. 

Заселаниие нүхэр А. Завадский 
нээгээ. Тиихэдээ нүхэр Болеслав Бе- 
рудэй дурасхаалда өөрынгөө үгые 
зорюулһан байна. 

Заседанида хабаадагшад нүхэр 
Болеслав Берудэй дурасхаалые мн- 


нута соо абяа аниргүйгөөр зогсожо 
хүндэлэн ёһолоо. 
Нүхэр Болеслав Берулэй яажа 


үбшэлһэн тухай нүхэр Циранкевич 
мэдээсээ. 

Удаань эмхидхэлэй асуудалнуу- 
дые пленум зүбшэн хэлсээ. 

ЦК-гэй Политбюрогой дурадха- 
лаар ПОРП-ын ЦК-гэй нэгэдэхи 
секретаряар нүхэр Эдвард Охаб нэ- 
гэн дуугаар һунгагдаа. 

ЦК-гэй секретариадай составта 
Варшавска Арадай Соведэй түрүү- 
лэгшэ нүхэр Ежи Альбрехтые, ЦК- 
гэй хүндэ промышленностиин таћа- 
гые даагша нүхэр Эдвард Герегые 
оруулха гэжэ ЦК-гэй пленум нэгэ 
дуугаар шиидхээ. 


Румынска Арадай 
Республикын ба Индиин 
хоорондо хэлсээн 
баталагдаба 


ДЕЛИ, мартын 20. (ТАСС). 455 
мянган рупида үрэмдэлгын установ- 
конуудые Индиин худалдажа абаха 
тухай, тэдэниие ашаглажа шададаг 
болохын тула индийскэ мэргэжэлтэ- 
дые һургаха тухай Румынска Ара- 
дай Республикын ба Индийн хоо- 
рондо үсэгэлдэр Делидэ хэлсээн ба- 
талаглаа гэжэ «Хиндустан таймс» 
газетэ мэдээсэнэ, 


Хитадта малажал 
хүгжөөгдэнэ 


ПЕКИН, мартын 21. (ТАСС). 
Синьхуа агентствын дамжуулһанай 
ёлоор, малажал хүгжөөлгэдэ Хита- 
дай Арадай Республикада ехэ анха- 
рал хандуулагдана. 1949 онойхи- 
той сасуулбал 1956 оной эхиндэ Хи- 
тадта збэртэ бодо малай ба адуу 
мориной тоо 46 процентТээр, гахай 
болон хониной тоо 72 процентээр 
олон болоо. 


Чехословацка мэргэжэлтэд 
Сиридэ ерэбэ 


ПАРИЖ, мартын 21, (ТАСС). Си- 
ридэ нефть болбосоруулдаг завод 
бариха тухай чехословацка прави- 
тельствын дурадхалые .сирийскэ 
мэргэжэлтэдтэй хамта зүбшэн хэл- 
сэхын тулада чехословацка мэргэ- 
жэлтэд-нефтянигууд Дамаскда ерээ 
гэжэ Франс Пресс агентство дам- 
жуулна. 

Сириин Премьер-Министр Гази- 
тай чехословацка мэргэжэлтэд уул- 
заа. 


Адрес редакцин: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 
культуры н быта, промышленности __ 34-05, местной информацин н писем _ 24-74, 


Н--00790, 


БУРЯТ-МОНГОЛОЙ ҮНЭН 


Ядерна шэнжэлэлгын Восточно 
институт эмхидхэхэ тухай асуудалаар 


зүблөөн 


Ядерна шэнжэлэлгын Восточно 
институт эмхидхэхэ тухай асууда- 
лаар Уласхоорондын Зүблөөн мар- 
тын 20-до Москвада нээгдээ. 

Албапийн Арадай Республика- 
паа--Премьер-министрын орлогшо 
ба Гүрэнэй түсэблэлгын комиссиин 
түрүүлэгшэ Спиро Колека, Наука: 
нуудай институдай түрүүлэгшын ор- 
логшо Петрит Радовицка, Педагоги- 
ческа институдай математикын ба 
физикын кафедрые даагша Петрак 
Пилика; 


Болгариин Арадай Республика- 
паа--Культурын министр Рубен Ав- 
рамов, Наукануудай академиин ви- 
це-президент академик Георгий 
Наджаков, профессор Емил Джа- 
ков, профессор Христо Христов; 


Венгерскэ Арадай Республика- 
һаа —Министрнүүдэй Соведэй Тү- 
рүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо Ишт- 
ван Хидаш, Химическэ ба энергети- 
ческэ промышленностийн  минист- 
рын орлогшо Янош, Шебештьен, 
Центральна физическэ институдай 
директор, ВНР-эй Наукануудай 
академийн гэшүүн-корреспондент 
Иштван Ковач, Центральна физи- 
ческэ ипститудай таһагые даагша 
физико-математическа наукануудай 
кандидат Ленард Пал; 


Германска Демократическа Рес- 
публикаһаа-—статс-секретарь Эрнст 
Вольф, правительствын дэргэдэхи 
атомна энергиин асуудалнуудые эр- 
хилхэ Эрдэмтэдэй соведэй түрүү- 
лэгшэ, ГДР-эй Наукануудай акаде- 
миин гэшүүн, профессор, доктор Тав 
Герц, правительствын дэргэдэхи 
атомна энергиин асуудалнуудые эр- 
хилхэ Эрдэмтэдэй соведэй түрүүлэг- 
шын орлогшо, профессор, доктор Ро- 
берт Ромпе, правительствын дэргэдэ- 
хи атомца энергиин асуудалнуудые 
эрхилхэ Эрдэмтэдэй соведэй секре- 
тарь, ядерна шэнжэлэлгын ба ядер- 
на техникын зургаанай хүтэлбэри- 
лэгшэ физик Карл Рамбуш, ядерна 
физикын центральна институдай ди- 
ректор Гейнц Барвих; 


Хитадай Арадай Республикаһаа— 
Геологиин министрын орлогшо Лю 
Цзе, КНР-эй Наукануудай акаде- 
миин физикын научно-шэнжэлэлгын 
институдай директор, КНР-эй Нау- 
кануудай академиин физико-мате- 
матическа ба химическэ наукануу- 
дай Отделениин гэшүүн, профессор 
Цянь Сань-Цян, КНР-эй Наука- 
нуудай академиин физико-матема- 
тическа ба химическэ наукануудай 
Отделениин гэшүүн, КНР-эй Нау- 
кануудай академиин физикын 
научно-шэнжэлэлгын институдай 
директорэй орлогшо профессор Пэн 
Хуань-у, КНР-эй Наукануудай ака- 
демиин физико-математическа ба 
химическэ наукануудай Отделениин 
гэшүүн профессор Чжао Чжун-яо; 

Корейскэ Арадай-Демократическа 
Республикаһаа— Химическэ промыш- 
ленностиин министр техническэ нау- 


нээгдэбэ 


кануудай кандидат Тен Дюњ Тхяк, 
Ким Ир Сенэй нэрэмжэтэ Универ: 
ситедэй проректор физико-матема- 
тическа наукануудай кандидат Ким 
Хен Бон, Гэгээрэлэй министерствын 
техническэ һуралсалай Управлениин 
начальник физик Ким Дон Ун, 

Монгол Арадай Республикаһаа— 
Премьер-министрын орлогшо Сод- 
номын Аварзид, МНР-эй Наукануу- 
дай академиин бодото гэшүүн Нам- 
сарайн Содном, инженер Намсарайњ 
Того; 

Польско Арадай Республика- 
Һаа— Гүрэнэй экономическа түсэб- 
лэлгын комиссиин түрүүлэгшын ор- 
логшо Мечислав Леш, ПНР-эй Нау- 
кануудай академиин гэшүүн-кор- 
респондент профессор Ацдрей Сол- 
тан, профессор Бронислав Бурас: 


Румынска Арадай Республика- 
Һаа—Госплапай түрүүлэгшын нэгэ- 
дэхи орлогшо, Министрнүүдэй Сове- 
дэй дэргэдэхи ядерна энергиин та- 
лаар Комитедэй Түрүүлэгшэ Гас- 
тон Марин, РНР-эй Наукануудай 
академиин гэшүүн-корреспондент 
Тудор Тапасеску, РНР-эй Наука- 
нуудай академийн гэшүүн-коррес- 
пондент Александру Саниелевич, 
ядерна энергиин талаар Комитедэй 
секретарь Паул Драгическу, физи- 
ко-математическа наукануудай кан- 
дидат Адриан Гельберг; 

Советскэ Социалистическэ Рес- 
публикануудай Союзїаа--СССР-эй 
Наукануудай академийн Президиу- 
мэй главна эрдэмтэ секретарь ака- 
демик А. В. Топчиев, СССР-эй Га- 
даадын хэрэгүүдэй министерствын 
коллегиин гэшүүн С. К. Царапкин, 
Украинска ССР-эй Наукануудай 
академиин гэшүүн-корреспондент 
профессор Д. И. Блохинцев, СССР- 
эй Наукануудай академиин гэшүүн- 
корреспондент В. И. Векслер, СССР- 
эй Наукануудай академиин гэшүүн- 
корреспондент М. Г. Мещеряков; 

Чехословацка Реопубликаһаа— 
Энергетикый министр доктор Фран- 
тишек Власак, атомна энергиие ам- 
галап ажалда хэрэглэхэ талаар гү- 
рэнэй комитедэй түрүүлэгшын ор- 
логшо инженер Иржи Байер, ядер- 
на физикын институдай директор, 
атомна энергиие амгалан ажалда 
хэрэглэхэ талаар Комитедэй гэшүүн 


=. 


инженер Честмир Шимане, Чехо- 
словацка Наукануудай академийн 
гэшүүн-корреспондент профессор 


Вацлав Петржилка, инженер Фран- 
тишек Коварж--Зүблөөнэй хүдэлмэ- 
ридэ түлөөлэгшэд боложо хабаадаа. 

Ядерна шэнжэлэлгын Восточно 
институт эмхидхэлгэдэ хамаатай 
асуудалнуудаар профессор Д. И. 
Блохинцевай, СССР-эй Гадаадын хэ- 
рэгүүдэй министерствын коллегиин 
гэшүүн С. К. Царапкинай, акаде- 
мик А. В. Топчиевай элидхэлнүүдые 
Зүблөөн шагнаа. 

Зүблөөн мартын 21-дэ хүдэлмэреэ 


үргэлжэлүүлхэ юм. 
(ТАСС). 


Туниста национальна бэеэ даанхай байдал 


олгохо тухай протоколдо гар табигдаба 


ПАРИЖ, мартын 21. (ТАСС). Ту- 
ниста национальна бэеэ даанхай 
байдал олгохо тухай протоколдо 
үсэгэлдэр Франциин гадаадын хэрэ- 
гүүдэй министерстводэ ғар табиг- 
даа. Франциин гадаадын хэрэгүүдэй 
министр Кристиан Пино, Тунисай 
Министриүүдэй соведэй түрүүлэгшэ 
Тахар бен Амар протоколдо гар та- 
бяа. 


«Тунисай бэеэ даанхай байдалые 
Франци тангариглан мэдэрнэ» гэжэ 
протокол соо хэлэгдэнэ. Протоколой 
ёһоор 1881 оной франко-тунисска 
договор (Тунисай Франциин про- 
текторат байха тухай) хүсэндөө бай- 
хаяа болёо гэжэ соносхогдоо, Га- 


даадын харилсаанай ба өөрыгөө 
хамгаалгын талаар өөһэдөө мэдээд 
ажал-ябуулгаяа фбэелүүлхэ эрхэ- 
тэйгээр национальна бэеэ даанхай 
байдал Туниста мүнөө олгогдобо. 
Тиихэтэй хамта, дипломатическа ба 
сэрэгэй талаар «бэе бэеїээ дулды- 
данги байха» тухай договороор Ту- 
нис Франци хоёр холбоотой байха 
юм гэжэ протокол соо заагдана. 
«Тунисска национальна армида 
Франциин зүгїїөө тупаламжа үзүүл- 
хэ» тухай. хоёр ороной хоорондо 
хэлсээн баталагдаха ёһотой юм. Энэ 
талаар зохихо хэлсээнүүд апрель- 
һээ эхилэн хэгдэхэ байна. 


Бэеэ даанхай байдал олгохын түлөө 
хүдэлөөн Сингапурта болоно 


ПЕКИН, мартын 21. 
Сингапурска хэблэлэй мэдээсэлнүү- 
дые үндэйэ болгон, Синьхуа агент- 
ство иигэжэ дамжуулна. «Бэеэ даан- 
хай байдалай түлөө хүдэлөөнэй нє- 
делиин» үедэ Сингапурта бэеэ даан- 


(ТАСС). хай байдал олгохо тухай эрилтэ до- 


ро 100 мянга үлүүтэй хүн гар табяа. 
Сингапурай профсоюзна, культур- 
на болон бусад олон организацинууд 
энэ хүдэлөөнэй үедэ табигдаћан 
эрилтэнүүдые дэмжээ. 


Индонезинн шэнэ правительство байгуулагдаба 


ЛОНДОН, мартын 21. (ТАСС). 
Индонезиин Национальна партиин 
хүтэлбэрилэгшэ Али Састроамид- 
жойюгой байгуулһан шэнэ кабинедэй 


составые Индонезийскэ республи- 
кын президент Сукарно үсэгэлдэр 
баталаа гэжэ Рейтер агентствын 


корреспондент Джакартаһаа дам- 
жуулна. 
Шэнэ кабинет найман партиин 


түлөөлэгшэдһөө бүридүүлэгдээ. Шэ- 
нэ правительствын олонхи тушаа- 
лые ороной гурбан томо партинуу- 
дай--Национальна, Машуми ба 
Нахдатул Улама партинуудай тү- 
лөөлэгшэд эзэлээ. Һунгалтын үедэ 
6 миллион үлүүтэй голос абажа, 
дүрбэдэхи һуури эзэлһэн Индоне- 


26. Телефоны редакции: 


зиин коммунистическэ парти прави- 
тельствода хабаадалсанагүй. 

Шэнэ кабинедэй премьер-мини- 
стрээр Национальна партиин хүтэл- 
Сэрилэгшэ Али Састроамиджойо 
томилогдоо. Тэрэ хадаа оборонын 
министрын уялгые саг зуура дүүр- 
гэлсэхэ юм. Национальна партиин 
түлөөлэгшэ Абдул Гани шэнэ каби- 
недтэ гадаадын хэрэгүүдэй мини- 
стрын тушаалые дааха юм. Тус пар- 
тиин түлөөлэгшэд гэгээрэлэй, хүдөө 
ажахын болоп ажалай министр- 
нүүдэй тушаалнуудые дааха болоо. 

Шэнэ кабинет хадаа мартын 26- 
Наа уялгаяа дүүргэжэ эхилхэ юм. 
Мүн лэ энэ үдэр шэнэ парламентын 
сесси нээгдэхэ байна. 


редактора- 46-22, 


заместителя редактора.- 82-74, 
корректорская 


Францаан 
Национальна 
суглаанда 


ПАРИЖҖ, мартын 21. (ТАСС). 
Франциин далайн саанахи террито- 
ринууд гэдэгтэ (тайлбарилан хэлэ- 
бэл, хара Африкада, Мадагаскарта, 
Шэнэ Каледонидо болон Океанида) 
зарим реформо хэхэ эрхэ түлөөлэлгэ 
правительство олгохо тухай асуу- 
далаар үгэ хэлэлгэ Национальна 
суглаанай заседани дээрэ эхилээ. 
Тусхайлбал, далайн саанахи терри- 
торинуудай бүхы хүн зондо, тэрэ 
тоодо эхэнэрнүүдтэ Пунгаха эрхэ ол- 
гохо; французска экваториальна 
Африкада, Камерунда болон Мада- 
гаскарта Пунгуулийн нэгэн адли гу- 
рим байгуулха, һунгагдадаг нютагай 
органуудай эрхэ түлөөлэлгые үргэд- 
хэхэ; захиргаанай органуудта ню- 
тагай хүн зоной олоор хабаадалса- 
ха арга олгохын тулада захиргаа- 
най талаар реформо хэхэ гэжэ зүб- 
шэн хэлсэгдэжэ байһан хуулийн 
проектын ёһоор хараалагдана. 


Парламентска зохихо комиссийн 
элидхэл хэгдэжэ, үгэ хэлэлгэ эхилээ. 
Парламентска зарим группануудай 
түлөөлэгшэд хуулийн проектые Пай- 
шааһан үгэнүүдые хэлээ, Коммуни- 
стическх партиин парламентска 
группын түлөөлэгшэ үгэ хэлэхэдээ, 
хуулийн проектые дэмжээ. Хуулийн 
проектые бүри демократическа бол- 
гохын тулада тэрээндэ хэдэн заһа- 
бари оруулхые  коммунистнуудай 
парламентска группа дурадхаа. Үгэ 
хэлэлгэ гурбан үдэр соо болохо бай- 
на. 


Белградта конференци 
эхилбэ 


БЕЛГРАД, мартын 
Югославиин, Советскэ Союзай, Вен- 
гриин, Чехословакиин, Польшын, 
ГДР-эй, Румыниин болон Болга- 
риин түмэр замуудай түлөөлэгшэдэй 
конференци эндэ нээгдээ. 


21, (ТАСС). 


СЕАТО-до хабаададаг 
оронуудта Афганистан 
буруушаалга мэдүүлээ 


ҚАБУЛ, мартын 21. (ТАСС). Пу- 
штунистан тухай асуудалай СЕАТО- 
гой соведэй сесси дээрэ зүбшэн 
хэлсэгдэһэнтэй дашарамдуулан 
СЕАТО-до хабаададаг оронуудта 
эрид шууд буруушаалга Афгани- 
станай правительство эльгээгээ гэ- 
жэ «Ислах» газетэ мэдээсэнэ. 


СЕАТО-гой соведэй сессиин ком- 
мюнике тушаа Афганистанай ба- 
римталдаг хараа бодол тухай ООН- 
эй генеральна секретарьта, тэрэшэ- 
лэн ООН-эй гэшүүн байһан бүхы 
оронуудай түлөөлэгшэдтэ мэдээсэ- 
хыень Афганистанпаа ООН-эй дэр- 
гэдэ байдаг саг үргэлжын түлөө- 
лэгшэдэ заабари үгтөө. 


Ливанда болоћон газарай 
хүдэлэлгын хойшолонгууд 


ЛОНДОН, мартын 21. (ТАСС). 
Рейтер агентствын корреспондентын 
Бейрудһээ мэдээсэһэнэй ёһоор, Ли- 
ванда газарай хүдэлэлгын һаяхан 


|| болоходо олон гэр байра һандаран 


унаа. 25 мянган хүн гэр байрагүй 


болоо. 


Японидо түймэр болобо 


ТОКИО, мартын 21. (ТАСС). 
Киодо Цусин агентствын мэдээсэНэ- 
нэй ёһоор, Носиро городто (Хонсю 
аралай баруун-хойто хубида) үсэ- 
гэлдэр ехэ түймэр боложо, 1400 
гэр, тайлбарилан хэлэбэл, городой 
гэр байшангуудай 30 үлүүтэй про- 
центнь шатапан байна, Энэ түймэр 
долоон час соо боложо, 8 мянга ша- 
хуу хүн гэр байрагүй болоо. Хамта 
дээрээ 2 миллиард иенэй хохидол 
болоһон байна. 


Дрездендэ болоһон уласхоорондын 
турнирта советскэ шатартад 
илалта туйлаа 


БЕРЛИН, мартын 21. (ТАСС). 
ЈШатаршадай уласхоорондын турнир 
Дрездендэ (ГДР) гурбан неделиин 
турша соо үргэлжэлөөд, үсэгэлдэр 
дүүрээ. Германска Демократическа 
Республикын, Чехословакиин, Вен- 
гриин, Советскэ Союзай, Румыниин, 
Югославиин, Польшын, Болгарийн, 
Швециин болон Даниин шатаршад 
энэ турнирта хабаадаа. 

Турнирта советскэ шатаршад ила- 
жа гараа. Гроссмейстер Авербах 
мастер Холмов хоёр абажа болохо 
15 очкоїюо тус бүридөө 12 очко аба- 
жа нэгэдэхи, хоёрдохи һууринуудые 
хубаагаа. Авербах турнирта хабаа- 
дагшадай дундаћаа гансаараа хэн- 
дэшье шүүгдээгүй байха юм. 

10,5 очко абайан румынска мастер 
Чокылтя гурбадахи һуури эзэлээ. 
Гроссмейстер Пахман (Чехословаки) 
—9 очко; Ульман (Германска Де- 
мократическа Республика) —8,5 оч- 
ко абаа. Тус бүридөө 8 очко абайан 
Падевский (Болғари) Билек (Вен- 
гри) хоёр зургаадахи, долоодохи 
пууринуудые хубаагаа. 


Типография Министерства культуры Бурят-Моңгольской АССР, 


“энэний л ээх днининиий ил ЕАН ЦЕ ЕНЕР АЕ ЕЕЕ АВЕ ЫЫРНЕ НЕЦ ЗЕЦ ЬАРНО НЕСЕ далан Ал элий нгидлайла ШЕМРЕИНЫНИРОГЧЕ ДИНИНЕ РЕНН ээ эхийгнни эхэ инхийлиидалианииЛЭ амин 
ЫИ эниних лиилииинии нВэн л лүлииуцлллиал глэнмсь л тэлтийхиилөй л дийриинэсинхгүлсэниицүллиллишлиүшшлишх20ЛЫлшшилпЭЬишшиш 21 2-8 ой лэнииин 2 иг чшииалый 
ыы 


отв. секретаря-_ 27-37, партий ной жизни, сельского хозяйства — 47.59, 
— 32-67, бухгалтерия __ 37-32. Для междугородных 


1956 оной мартын 23. № 


КОМСОМОЛЬСКО- залуушуулай 


бригада эдэ її 


«Труд» артелинин 

ажалшадта хубсаһа осхо түсэбөө 150—200 процент хүрэтэр, Һайн шанай 
дүүргэнэ. х Ч с‹ 
ЗУРАГ ДЭЭРЭ: комсомольско-залуушуүлай бригада ажаллажа байна. үүд: 
Б. Бельскиин ( 841112 
х х Т 
Улан- Удэд рыс 
онь у 


1956 оной түрүүшын квартал иче 
шада аптекоуправлени 13! ЖЭ < 
түхэригэй үнэ ехэтэй нарин Шана; 
нуудые эмнэлгын эмхи зур сове 
та түлөөһэгүйгөөр үгэһэн байрысөв 
Тэрэнэй гаргашые РСФСР-э дтану 
рые хамгаалгын министерсї йн ор 
дээрээ даажа абаһан байна. р ме, 


Һүүлэй үедэ абтайан шэ ану} 
борнууд, зэмсэгүүдэй тоодо @ айг: 
дэ операци хэхэ тусгаар набо! н Ту 
ва артаар наркоз үгэхэ аппа й на! 
дэнэй үбшые шэнжэлгэдэ х ЭЙ 5 
дэдэг проекционно периметр рдан 


УРАНЗУРААШАДАЙ 
ТВОРЧЕСКО АЖАЛ 


Бүрят-Монголой уранзураашадай 
Союз 1956—1957 онуудта болохо 
уранзураашадай выставкэдэ бэлэд- 
хэл хэжэ байна. Энэ хутасаа соо 
Улан-Удэдэ, Новосибирскдэ, Моск- 
вада выставкэнүүд болохо юм. 


Мүнөө уранзураашад эдэ выстав- 
кэнүүдтэ зорюулагдажа табигдаһан 
түсэбэй ёһоор хүдэлмэрилжэ байна. 
Тэдэнэр хүдөө ажахые, республи- 
кын түрүүшүүлые, түрэл хизаар оро- 


нойнгоо хүгжэлтын түүхые харуул- Е. 
һан зурагуудые хэжэ эхилэнхэй. { ГСНОВСКЭ аг. 53 тын, 
Мүн Байгал шадарай гоё һайхан | СТОЛМууд ОЛОН Усад ЭМИ. Шабар 
байгаалиие уранаар харуулха гэжэ САНИТАРНО-ГЭГЭЭРЭЛ ЮМ. 


байһан уранзураашадшье олон. ХҮДЭЛМЭРИ рон 
БМАССР-эй арадай уранзурааша | (анитарно-гэгээрэлэй Ф ПА 
шэбэ 


Г. Е. Павлов «Колхозой түрүүлэгшэ» 
гэжэ зураг бэлэдхэнэ. Мүн машинист 
Ягодинай, БМАССР-эй габьяата ар- 
тист Бадмаевай портредүүдые зура- | лика дотор хүдэлмэрилжэ 
жа захалаа. БМАССР-эй искусство- | медицинскэ: эрхим мэргэж 
нуудай габьяата ажал-ябуулагша өөрынгөө хүдэлмэридэ оло хаг 
А. И. Тимин БМАССР-эй арадай ар- ае лекци, хөөрэлдө ҮҮЛ" 
тист Л. Л, Линховоиной портрет зу- | хэдэг, уулзалгануудые эму аал! 
ража дүүргээд, А. П. Чеховэй Бай- | байна. Гадна, городой пре 2-7: 
тал шадар ерэһэн тухай түүхэтэ те- | һуудаар—«Элүүр энхын буй Їлиша 
мээр ехэ зураг хэжэ захалхань. Мүн хидхэдэг, картинануудые ха урум 
бурядай түрүүшын эрдэмтэ Д. Бан- | мүң элдэб үбшэнүүдтэй яаж д бол 
заровай скульптура тэрэ хэжэ |х» тухай уранзурагуудай вай 1956 
дүүргээ. БМАССР-эй искусствонуу-  нүүдые эмхидхэдэг байха юЩ хүд: 
дай габьяата ажал-ябуулагша А.А.| эн» байшангай үүсхэлээр эн то 
Окладников революционернүүд ба хоёр удаа, амаралтын тэйг 
партизануудай портредүүдые, Р. С. нүүдтэ «Элүүр энхын түлө 
Мэрдыгеев хүдөө ажахын темээр | задиожурналай дамжуулга! 
зуратуудые зуража байна. байна. Һүүлэй үедэ элдэб үй 

Т. Рудь. | ээ Һәргылхэ арганууд ту 


ШЭНЭ ЗАВОД БАРИГДАХАНЬ | ЧиНҮҮД радиогоор дамжуум 


6 Санитарно-гэгээрэлэй хүл 
Энэ жэлдэ мяха-консервын комби- | л, эдэбхитэйгээр хабаад 
надай дэргэдэ “картоноор амһарта врачууд Т. Т. Пагадаева, Ж 
хэхэ завод шэнээр баригдахань. | уусовская, Е. М. Никифоров 
Һаяар энэ заводто Рао зэр | Холопова болон бусад хүд 
зэмсэгүүд, элдэб станогууд абтаха | „уулга гаража лекцинүүдые 
юм. 2 даг байна. Тиин тэдэнэй } 
Заводой ашаглалгада оруулагда- і „емээр кинокартинанууд х 
хатай хамта комбинат тиимэ амћар- 


дана, 
таар дүүрэн хангагдаха. Һаяар энэ байшан Центрі 
Н. Святогор. 


ликлипикйн дэргэдэ лектор 
ШЭНЭ АРГА ДҮРШЭЛӨӨР 


канска байшан арад ниитын 
санитарно-гэгээрэлэй хүдэлнїй 
гэнөөр ябуулна. Энэ байшан 


ХозоЎ 
мя 
эхэ 
Тнер 


Оцна 
Ээ лү 
Шэ ах 
хүдє 
ъда 

Лхэ г 
эһэз 
има 
арта 

Пагда, 
ИГЭО 
ын 

88 аж 
Оройн 
Д х" 


хэхээр хараална. Мүн 29 хүйг 01" 


„ | ридэһэн «Совет содействій Ёл 

Улан-Удын НИЙТЫН эдеэ ХООЛОЙ | болгогдоо. Энэ совет пр гайх 
предприятинуудай коллективүүд | »мҳу зургаануудта ажалай Щ Рэ 
«Ниитын эдеэ хоолой предприяти- | у. байдалые бии болгохын 1 ажа 
нуудай хүдэлмэри һайжаруулха | оной ажаһуудалые Тайж К. 


хэмжээ-ябуулганууд тухай» КПСС- 
эй ЦК-гэй болон СССР-эй Министр- 
нүүдэй Соведэй тогтоолтой ехэ эдэб- 
хитэйгээр танилсаба. Мүнөө городой 
олохон столовонууд хүн зониие эдеэ 
хоолоор һайнаар хангаха, шэнэ бү- 
ри түрүү арга методүүдые хэрэглэ- 
хын тула хэмжээнүүдые абажа бай- 
на. Жэшээлхэдэ, 2-дохи столово 
үдын забһарлалгын үедэ типогра- 
фиин ба гүрэнэй банкын республи- 
канска конторын хүдэлмэрилэгшэд- 
тэ халуун эдеэ хоол абаашалга эм- 
хидхэбэ. 10-дахи столовын коллек- 
тив тогтоогдоһон сэн ээ 10 про- 
цент химдаар халуун эдеэ хоол 
ажалшадта гэртэнь үгэнэ. Зоовет- 
институдай студентнэрэй столово 


тула ехэхэн хүдэлмэри хэхэ 


ЭДИР УНШАГШАД 


Хүүгэдэй республиканска| 
текэ (даагшань нүхэр Туз 
хүүгэдые номдо дуратайгай 
жүүлхын тула ехэ сролдолт 
на. Тэндэ элдэб коужогууд! 
рилнэ, уншагшадай ко 
уранћайхангар утипагшалађ 
ба бусад хүдэлмэри 1Ю 
һайнаар үнгэргэгдэнэ. Эд 
хүүгэдэй өөһэлынь үүсхэлэ 
сөөр хэгдэдэг тула бүри ё 
холтойгоор үнгэрдэг, 00 
баадуулдаг ба тэдэнэй. 
үүсхэлые бадаруулдаг бай! 


ДЭЭШ 
аа т 
ўлһан 
элдэ 
ээл бэ 
үтэгж 
ЭДХЭХЭ 
й. М. 
ада › 
эДХЭГД 
дэ бү! 
дэ, а 
кэ с 
й бо 
эгшэд 
соц 
ргэХы! 


абонементнүүд болон чегүүдые урид | Һаяхан тус солиот 9290 
худалдадаг болоо, Тэрэшэлэн тэндэ | ОРОН дотороо аяшшалга». 19 
мээр ном уншалга эмхидхэ ис 


хүн зоной эдеэ хоол өөһэдөө абадаг 
гурим байгуулжа захалїан байна. 
Мүн нэгэдэхи столово хооллойон хү- 
нүүдэй эдиһэн юумынгээ үнэ сэн 
өөїзэдөө тоолоод, түлэхэ залнуудые 
ЭМХИДХЭЭ. 


ЗҮРХЭНДЭ ОПЕРАЦИ ХЭХЭ 
ЗЭМСЭГҮҮДЭЙ НАБОР 


дэ хабаадалсахын тула хү 
ваар түрэл оронойнгоо яф 
хизаарта, ямар замаар ябаҝ 
дуратай байһанаа мэдүү 
Тинхэдэ библиотекын хүд 
шэд тэдэнэй Понирхойон 
тууд тухай номуудые шэй 
үгэнэ. Хүүгэд абайан най 


колх‹ 
ондо 
ПЕ 
ябуу- 
үүлхэ 
ублик 
изат 


Й ў ВЭД АС 
Мүнөө техникэ, эрдэмэй хүгжэхэ- аср 2. мин 0р 8: 

Й А юумые бусадта хө | 
тэй хамта улам нарин приборнууд, | УМ усад р Е... 


«Бараниие мэдэхэ хү 
гээн журналай хүдэлмэј 
нирхолтой. Һаяхан журна 


зэр зэмсэгүүд элбэг ехээр үйлэдбэ- 
рилэгдэнэ. Тэрээнтэй хамта, меди- 
цинскэ мэргэжэлтэд орёо бэрхэ опе- 
байна. 


Дайнг, 
бхи х 
ЭН ДЭ 


рацинуудые хэдэг боложо лаар «Побела» гэжэ Ф@ фз туран 

Урдань хүнэй зүрхэндэ, уушханда, | гын артелиин түрүү хүд 

уураг тархида операци хэдэггүй | Валя Чекисова эндэ ерж 

байгаа һаа, мүнөө тиимэ операци- | гөө хүдэлмэрн тухай хөөр 

нууд амжалтатайгаар хэгдэдэг бо-| Мүн хүүгэд өөїэдынгөө Го 

лоо. ажабайдал тухай айлшанд 
холтойгоор хөөрэйэн байй орь к 


Бурят-Монголой аптекоуправлени 
эмнэлгын эмхи зургаануудые һүүлэй 
үеын нарин приборнуудаар, зэр зэм- 


Е, рьковс! 
ээн ялгаш: 


сэгүүдээр дүүрэн хангахын тула ба- Редакторай | эгтэй 
га бэшэ хүдэлмэри хэнэ. Гансахан О. ГОМЁ Е. 
ИН у 
хүсэ 


пропагавды в переводов ж 
перегово: ов __ 16. Э 


Зак. № 


